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प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp . Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya , Mumbai 400 032, and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit . 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 
office on non - refundable payment basis on any working day 

considered , 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

( 2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 

of the earlier order , whichever is higher , 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order , 

(3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article. 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer. The Development 
(A ) The first envelope should contain technical information Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer, reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit . 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 

9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached ( in Demand Draft). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
( d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year , 

by the Development Commissioner (Inds .) and Central 
(7) Details regarding participation of such Tender 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any, 
(g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract. 

(c ) The Development Commissioner ( Inds .) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as Technical 

Purchasing Officer , Mumbai, may exempt firms of standing from 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as 6 Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals, Government of India . The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sent within time limit by Registered Post. Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender . — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

( iii ) S.S.I. Units permanently registered with D.I. , 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

(iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the 

The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to 

Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 

quotations will be rejected . 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 


( N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088 /(2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units.) 

( ) 
HMH ( grauit) — 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However, in the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1 ) Supplier registered with D.G.S. and D.having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list ofapproved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs .25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value . 
As 

.per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs. 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples . - Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

(a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to, an application shall be sent 
to the Development Commissioner ( Inds .) and Central 
Purchasing Officer . 

( ii ) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner (Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time (and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii ) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
CentralPurchasing Officer (which shall be final),have been made 
and in his opinion is justified . 

(iv ) The Development Commissioner (Inds. ) and Central 
Purchasing Officer, Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit . 
Likewise , the Offers of State Industrial Co -operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co -operative Societies only and those of M.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note . 

( 1) Tender Sample . — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers. - Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity, and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3) Packing: - Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

( 4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

( 5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings . 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building, Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
(2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc. ) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shail 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner (Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies. 
( 5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
( 8 ) Tenderers may quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous . They are required to give guarantee for 
premature ware, exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery ). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
( 11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos . 1 , 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column. If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender , they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations . 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy ofthe power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 

relevent documents . 
( 19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.0./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy ofthe Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender. 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने दोन लिफाफा पद्धतीनुसार ( टू बीड सिस्टीम) खालील कामाकरिता अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथे खालील यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीकरिता दिनांक १० ऑक्टोबर २०१५ 
ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत दोन लिफाफा पद्धतीत खालील उपकरणाच्या निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदेसोबत जोडावयाची 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


अनामत रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


( रुपये) 


बधिरीकरणशास्त्र विभाग 


१ 


01 


9,000 


750 


Horizontal Cylindriecal High Speed 

Steam Sterilizer ( Size 20 x 36 ) 


( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई येथे ठेवण्यात आल्या आहेत . 


( २ ) निविदा फॉर्म विक्री 


दिनांक १० ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ 
( कार्यालयीन वेळेत व सुटीचे दिवस सोडून ) 


( ३ ) निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख व वेळ 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ , सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत 


( ४ ) निविदेचा लिफाफा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक व वेळ 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ , सायंकाळी ४-०० वाजता . 


( ५ ) पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


( ६ ) निविदा लिफाफा क्र . २ लिफाफा क्रमांक १ याची पूर्तता झाल्याशिवाय तसेच यंत्रसामग्रीचे प्रात्यक्षिक झाल्याशिवाय उघडण्यात येणार नाही . 
लिफाफा क्रमांक २ उघडण्याची तारीख व वेळ कार्यालयाद्वारे कळविण्यात येईल . 


अधिष्ठाता , 
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) —१ अ 
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DEAN , SWAMI RAMANAND TEERTH RURAL GOVERNMENTMEDICAL COLLEGE 

AMBAJOGAI, DISTRICT BEED 


Tender Notice 


On behalf of Governor of Maharashtra , Dean , Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical 
College and Hospital, Ambajogai, District Beed invites sealed tender as per two envelope system ( Two Bid 
System ) for the following surgical Instruments/ Equipments : 


Sr. No. 


Quantity 


Name of the Instruments / 

Equipments 

( 2 ) 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


Tender Form 

Fees 
(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( Rs. ) 


(Rs. ) 


Department of Biochemistry 


1 


01 


9,000 


750 


Horizontal Cylindriecal High Speed 

Steam Sterilizer (Size 20 x 36 ) 


( 1) The tender forms are available at the Dean Office , Swami Ramanand Teerth Rural Government 
Medical College and Hospital, Ambajogai. Term and conditions of the tender will be provided with tender 
form . 


( 2 ) Sale of Tender Form 


Dated 10th October 2015 to 
Dated 2nd November 2015 
(During office hours ) 
Dated 2nd November 2015 upto 5-00 p.m. 


( 3 ) Date of submission of Tender 


(4 ) Date of opening of Envelope No. 1 

Dated 3rd November 2015 at 4-00 p.m. 
(5 ) Sale of tender form or receipt of tender envelope will not be done by or accepted by courier/ post. 
(6 ) Tender without EMD will be invalid / rejected . 

( 7 ) Date of opening of Envelope No. 2 will be informed only on compliance of Envelope No. 1 and valid 
demonstration of equipment . 


No. SRTRGMC and H’A /Store /8126 /2015 , 
Dated 28th September 2015 . 


Dean , 
Swami Ramanand Teerth Rural 
Government Medical College , 

Ambajogai, Dist . Beed . 
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SECOND EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless , Pune invites following 
e - Tender Notice (only on http://maharashtra.etenders.in website ) signed and sealed Two Bid Systems, 
details given below : 


Details of the Tender : 


( 1 ) Description 


Tender Notice No. 

( 1 ) 


Description 

( 2 ) 


Tender Form Fee 

( 3 ) 


EMD 
( 4 ) 


Rs. 


Rs. 


. 


No. D - 3 /695 /Wama 
Macom - P5400 / 14-15 / 
2015 . 


2,000 


5,000 


( 1) IC U4 Microcontroller IC PIC 

16HV 786 for Charger MACOM 

P 5470 , Qty . — 55 Nos . 
( 2 ) IC U2 Optocoupler PS 2561 

L14PN for Charger MACOM 

P5470 , Qty . — 10 Nos . 
( 3 ) IC U1 26W for Charger MACOM 

P5400 , Qty . - 50 Nos. 
( 4 ) DIODE D9 3AMP 40V for MACOM 

P 5470 , Qty . — 20 Nos . 
(5 ) Volume Knob for MACOM 

P 5400/5470 Portable MA 

013713 , Qty. — 5 Nos . 
(6 ) Speaker for MACOM P5400 /5470 , 

Qty . — 5 Nos. 
( 7) Flex Circuit Assembly including 

Speaker and Microphone for 
MACOM P5400 /5470 MA -013718 , 

Qty.3 Nos. 
(8 ) PTT Switch Assembly for 

MACOM P5400 /5470 Portable , 

Qty . – 3 Nos . 
(9 ) Helical Antenna for Trunking 

P 5400 , Qty . — 25 Nos . 
( 10 ) Main XCV R /S Synthesizer Board 

Assembly , 800 MHz for P5400 /5470 

Portable CB -012495-002, Qty . — 5 Nos. 
( 11 ) System Knob for P5400/5470 

Portable , Qty . — 5 Nos. 
( 12 ) Complete Knob Kit for P5400 /5470 

Portable MA 013713 , Qty . — 10 Nos . 
( 13) Antenna Adapter, BNC Female to 

Antenna for P5400 /5470 / 

19BB01496G2, Qty . — 7 Nos . 
( 14 ) Flex Cable including Speaker and 

Microphone for MACOM P5400 
MA 013718 , Qty . — 10 Nos . 


(2 ) Tender Form Fee (Non -refundable) and EMD deposit should be paid through online paymentGateway 
only . 

( 3 ) Tender available on https://maharashtra.etenders.in through sub - portal of https : // 
mapo.maharashtra.etenders.in from dated 8th October 2015 at 13-00 hrs. 


( 4 ) Last date and time of online submission of Bid . - Dated 20th October 2015 at 15-00 hrs . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ३७ 


(5 ) Online Confirmation dated 20th October 2015 at 15-01 hrs to dated 22nd October 2015 at 15-00 hrs . 


(6 ) Date and Time of online Technical Bid Opening - Dated 22nd October 2015 at 15-00 hrs . Tender 
documents, terms and conditions, detailed specifications etc. can download from the www.mahapolice.gov.in 
and www.mahpolwireless.gov.in 

( 7) Tenderer has to pay online scheduled fee for participating in tender process for any technical 
assistance on the use of Electronic Tendering Systems. Tenderer may communicate on landline 
No. 020-30187500 or e -mail id support.gom@nexttenders.com 

(8 ) Tenderer has to submit relevant documents viz Tender Form fee , EMD , compulsory documents 
should submit online only , while sample should be submitted physically as per terms and conditions. 

(9 ) Right to reject any or all the bids is reserved by the competing authorities. 


S. M. KHANDE , 
For Additional D. G. P. and D. P. W., 

Maharashtra State , Pune. 
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SECOND EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless, Pune invites following e - tender 
notice ( only on http://maharashtra.etenders.in website ) signed and sealed Two Bid Systems. Details given 
below : 


Details of the Tender : 


( 1 ) Description 


Tender Notice No. 


Description 


EMD 


Tender 
Form Fee 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


Rs. 


Rs. 


1,000 


5,000 


No. D - 3 /645 /Gad.Digi/ 
SMPS CHARGER 
14-15 / 2015 


13.8 V 30 AMP FLOAT SMPS 

AXIOM CHARGER 
Qty . 118 


( 2) Tender Form Fee (non -refundable) and EMD deposit should be paid through online payment Gateway 
only . 

( 3 ) Tender available on https://maharashtra.etenders.in through sub - portal of https: // 
mapo.maharashtra.etenders.in from 8th October 2015 at 13-00 hrs. 

(4 ) Last date and time of online Submission of Bid . - 20th October 2015 at 15-00 hrs . 


(5 ) Online Confirmation dated 20th October 2015 at 15-01 hrs to dated 22nd October 2015 at 15-00 hrs . 
(6 ) Date and time of online Technical Bid Opening . – 22nd October 2015 at 15-00 hrs . 

Tender documents, terms and conditions, detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless.gov.in . 

( 7 ) Tenderer has to pay online scheduled fee for participating in tender process for any technicalassistance 
on the use of Electronic Tendering Systems. Tenderer may communicate on landline No. 020-30187500 or 
mail Id support.gom@nextenders.com . 

(8 ) Tenderer has to submit relevant documents viz tender form fee , EMD , compulsory documents should 
submit online only , while sample should be submitted physically as per terms and condition . 

( 9 ) Right to reject any or all the bids is reserved by the competing authorities . 


S.M.KHANDE , 
For Additional Director General 
of Police and Director of Police 
Wireless ,Maharashtra State , 

Pune. 
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अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद 


. 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद करिता निम्ननिर्देशित दंत यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीनुसार 
उत्पादक , अधिकृत पुरवठादार यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


प्रस्तावित 
नग / संख्या 


निविदा फॉर्मची 
किंमत 
( ४ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( रुपये) 


५ 


५०० 


१ 


७५० 


५ 


७५० 


४ 


५ 


७५० 


५ 


५०० 


१ DPDC 15-16 मॉडेल ट्रीमर विथ डायमंड डीस्क 
२ DPDC 15-16 फ्रन्ट लोडींग ॲटोक्लेव्ह बी क्लास 
३ DPDC 15-16 मायक्रोमोटर ब्रशलेस सेट कम्प्लीट विथ २ 

कॉन्ट्रा - अॅन्गल हॅन्डपीसेस ईच 
DPDC 15-16 सेट ऑफ ऑर्थोडोन्टीक स्पीलर्स 
५ DPDC 15-16 टायपोडोन्टस् विथ फुल टीथ सेट 
६ DPDC 15-16 अॅनाटॉमिकल आरटीक्युलेटर विथ फेस बो अँटचॅमेन्ट 

DPDC 15-16 एअररोटर हॅन्डपीस हेवी ड्युटी विथ एक्स्ट्रा काट्रीज 

DPDC 15-16 इलेक्ट्रॉनिक अॅनेस्थेशिया मशीन 
९ DPDC 15-16 डेस्कटॉप कम्पेटीबल विथ डिजीटल कॅमेरा फॉर मायक्रोफोटोग्राफी 
१० DPDC 15-16 डायग्नोडेन्ट पेन 
११ DPDC 15-16 प्लास्टर डिस्पेन्सर 
१२ DPDC 15-16 ॲटोक्लेव्ह टॉप लोडींग अलॉग विथ ड्रम 


१ 


२५० 


७ 


८ 


५०० 


८ 


१ 


७५० 


१ 


२५० 


७५० 


१ 
२ 


२५० 


४ 


२५० 


निविदाच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद येथे दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी २-०० 
ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान खरेदी शाखेत रोख रक्कम ( ना - परतावा ) भरल्यानंतर मिळतील . 


(१ ) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक व दिनांक उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय 
व रुग्णालय , औरंगाबाद यांच्याकडे दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 


( २ ) अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद यांना निविदेतील परिमाण संख्या कमी किंवा अधिक करण्याचा आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे . 


( ३ ) उपस्थित असलेल्या निविदाधारकांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा उघडण्यात येतील. 


( ४ ) निविदा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजता मा . अधिष्ठाता , यांच्या दालनात खरेदी समितीसमोर उघडण्यात येतील . 


( ५ ) निविदाधारकांना अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींना दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी बैठकीस स्वखर्चाने उपस्थित राहता येईल . 


क्र . शादंमरुऔ/ खरेदी / जाहिरात / ६२१४ / २०१५ , 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१५ . 


अधिष्ठाता, 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 

औरंगाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


a 


FIRST EXTENSION 


Special Inspector General of Police , Force One , Maharashtra State , Mumbai on behalf of the Hon ble 
Governor of Maharashtra invites online Tenders (Online e - Tender in ‘B - 1°Form ) in “ Two Envelopes System ” 
( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned “ Providing and fixing Interiors and Allied 
works at Building of Force One, Head -Quarter ,Goregaon ( East),Mumbai 400 065 ” for Special InspectorGeneral 
of Police, Force One - 

Details as Under : 


Sr. No./ 
Tender No. 

( 1 ) 


Tender Reference No. 


Item 


EMD 
Payable 

( 4 ) 


Tender Form 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(Rs.) 
10,000 


1 


No. F1/0.S./Pasha 
Furniture Tender 
25/15 . 


“ Providing and fixing Interiors 
and Allied works at Building 
of Force One, Head -Quarter , 
Goregaon (East), Mumbai 400 065” 


1 % at 
Estimated 

Cost . 


* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender . 


Note . — The terms and conditions of the e - Tender in prescribed pro - forma are available on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . Tender Documents along with specifications can be downloaded by 
interested bidders from 29th September 2015 , 17-31 hours upto 14th October 2015 , 13-00 hours. The bidders 
have to submit their bids online on the Electronic Tendering System of Special Inspector General of Police , 
Force One. The bidder has to complete the various stages of the tender as per the Time Schedule published 
on the Electronic Tender System . Bidder has to submit online Tender Document Fees and Earnest Money 
Deposit (wherever applicable) in the process of e - tender . The tender DocumentFees will not be refunded under 
any circumstances . EMD amount will be refunded online . 

Special Inspector General of Police , Force One , Maharashtra State , reserves every right to cancel the 
whole tender, or part thereof, without assigning any reason . Since the above purchase is subject to availability 
of funds from the Government, the quantity of the equipment to be ordered may vary . 

For support on operations of Electronic Tendering System , the interested bidders may please contact on 
020-30187500 . 


PURUSHOTTAM KARAD , 


Superintendent of Police . 
For Special Inspector General of Police , 
Force One, Maharashtra State , 

Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


द्वितीय मुदतवाढ 


केंद्रशासित, जिवायो व राज्य योजनेअंतर्गत निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात 
ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहे. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन (पुरवणी) मध्येसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ , 

सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
४. निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५. तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ , सकाळी ११-०० वाजता . 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ - कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


१ इक्यू.सी-७१ ( १५-१६ ) 


१० 


५,७२,००० 


२ 


३६,००० 
६ ९ ,००० 
१ ९ ,००० 
१५,००० 


१ 


४७,००० 


२ इक्यू.सी-७२ ( १५-१६ ) 
३ इक्यू.सी-७३ (१५-१६ ) 
४ इक्यू.सी-७४ (१५-१६ ) 
५५ इक्यू.सी-७५ (१५-१६ ) 
६ इक्यू.सी -७६ ( १५-१६ ) 
७ इक्यू.सी-७७ (१५-१६ ) 
८ इक्यू.सी -७८ (१५-१६ ) 
९ इक्यू.सी-७ ९ ( १५-१६ ) 
१० इक्यू.सी-८० (१५-१६ ) 
११ इक्यू.सी -८१ (१५-१६) 
१२ इक्यू.सी-८२ (१५-१६ ) 


२ 


५०,००० 


अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन / अॅनेस्थेशिया डिलीव्हरी सिस्टीम / 
अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन ( अॅनेस्थेशिया मशीन विथ २ 
व्हेपोरायझर , क्लोज सर्किट , मल्टीपॅरा मॉनिटर , 
अॅनेस्थेशिया व्हेंटीलेटर . 
अॅनेस्थेशिया मशीन विथ २ व्हेपोरायझर्स 
बॅटरी ऑपरेटेड स्क्रबर ड्रायर 
सेंट्रल मॉनिटरींग सिस्टीम विथ डाटा स्टोरेज विथ प्रिंटर 
इलेक्ट्रीकल सक्शन मशीन 

२५ 
बी . आय. एस . मॉनिटर 

२ 
अॅटोमेटेड ब्लड गॅस अॅनालायझर ७ पॅरा / ब्लड गॅस अॅनालायझर 
हॅन्ड हेल्ड एबीजी मशीन 
फायबर ऑप्टीक पेडियाट्रीक ब्रॉन्कोस्कोप / फायबर ऑप्टीक ब्रॉन्कोस्कोप 
व्हिडीओ लॅरिन्गोस्कोप 
कॅपनोग्राफी ओटू सिस्टीम सॅच्युरेशन मॉनिटर 

१ 
व्हेन्टीलेटर अॅडल्ट अॅन्ड पेडियाट्रीक इन्टेन्सीव विथ 

४२ 
ईटीसीओटू / इन्व्हासीव व्हेन्टीलेटर /व्हेन्टीलेटर विथ कॉम्प्रेसर / 
व्हेन्टीलेटर / स्टॅन्डर्ड व्हेन्टीलेटर / अॅडल्ट अॅन्ड पेडियाट्रीक 
आय.सी.यु. व्हेन्टीलेटर विथ निओनेटल अॅटॅचमेंट / पेडियाट्रीक 
व्हेन्टीलेटर . 
ट्रान्सपोर्ट व्हेन्टीलेटर 

१ 
मल्टीपॅरा मॉनिटर 

१४ 
मल्टीपॅरा मॉनिटर / मल्टीपॅरा विथ ईटीसीओटू अॅन्ड एनआयबीपी / ५१ 
मल्टीपॅरा विथ ७ पॅरा / मल्टीपॅरा विथ एसपीओटू, ईटीसीओटू 


१ 

२ 


१ 


१५,००० 
४०,००० 
१३,००० 

१२,००० 
१४,२८,००० 


१८,००० 


१३ इक्यू.सी -८३ (१५-१६ ) 
१४ इक्यू.सी-८४ ( १५-१६ ) 
१५ इक्यू.सी-८५ ( १५-१६ ) 


४ ९,००० 


५,२०,००० 


एनआयबीपी . 


२६,००० 


१६ इक्यू.सी-८६ (१५-१६ ) 
१७ इक्यू.सी-८७ (१५-१६ ) 
१८ इक्यू.सी -८८ (१५-१६ ) 


८८,००० 


मायलींग अॅन्ड सर्जेईंग युनिट (हॅड ओरेटेड ) 
मल्टीपॅरा मॉनिटर कॉम्पीटेबल विथ एक्सीस्टींग सीएएस 
सी - आर्म इन्टेन्सीफायर पोर्टेबल मशीन / सी - आर्म मशीन / 
सी - आर्म इन्टेन्सीफायर / सी - आर्म इमेज इन्टेसीफायर ९ इंच . 


७ 


२,२१,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


१९ इक्यू.सी-८ ९ (१५-१६ ) 
२० इक्यू.सी-९ ० (१५-१६ ) 
२१ इक्यू.सी-९ १ (१५-१६ ) 


( रुपये) 
७५,००० 
११,००० 


१ 


४४,००० 


१ 


१,८०,००० 


१ 


१,४ ९, ००० 


२२ इक्यू.सी- ९ २ ( १५-१६ ) 
२३ इक्यू.सी- ९ ३ (१५-१६) 
२४ इक्यू.सी-९ ४ (१५-१६ ) 
२५ इक्यू.सी-९ ५ (१५-१६ ) 


२२,००० 


१,४१,००० 


१ 


१५,००० 


८ 


७१,००० 


५५ 


६४,००० 


२६ इक्यू.सी-९ ६ (१५-१६) 
२७ इक्यू.सी-९ ७ ( १५-१६ ) 
२८ इक्यू.सी-९ ८ (१५-१६ ) 
२९ इक्यू.सी- ९९ (१५-१६ ) 
३० इक्यू.सी-१०० (१५-१६ ) 
३१ इक्यू.सी-१०१ (१५-१६ ) 
३२ इक्यू.सी -१०२ (१५-१६ ) 


१ 


१५,००० 


my 


२४,००० 


१ 


१२,००० 


१ 


१ 


२,४०,००० 


डिजीटल सी - आर्म/ हाय सी - आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर 
बोन कटींग ड्रील मशीन 
ऑर्थो फ्रेंक्चर रेडिओ ल्युसेन्ट टॉप ऑपरेशन टेबल / 
ओ.टी. टेबल ४ सेजमेन्ट टॉप विथ ऑर्थोपेडिक अॅटॅचमेंट . 
स्पायनल एन्डोस्कोपी 
फॅक्चर फिक्सेशन सेट 
फ्रंट लोडींग ऑटोक्लेव्ह 
सी.आर. सिस्टीमत फॉर एक्स -रे / सी.आर. सिस्टीम / कॉम्प्युटर 
रेडिओलॉजी 
हाय स्पीड सेन्ट्रीफ्युज 
डिफीब्रीलेटर / ऑटोमेटेड एक्स्टर्नल डिफीब्रीलेटर 
फावलर बेड विथ मॅट्रेस 
जनरल ऑर्थोपेडिक इन्स्टुमेन्ट 
क्रिनीओटॉमी इन्स्टुमेन्ट 
न्युरोसर्जरी इन्स्टुमेन्ट 
इमेज इन्टेन्सीफायर ( सी - आर्म) विथ सी . डी . रोम प्रिंटर 
१२ सीसीडी डबल मॉनिटर फॅसीलीटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 
ट्रान्समिशन अॅन्ड नेटवर्कीग फॉर टेलीरेडिओग्राफी विथ 
एक्स -रे अॅन्ड डी.एस.ए. 
स्पाईन सर्जरी ऑर्थो इन्सटुमेन्ट स्प्लीन्ट अॅन्ड ट्रॅक्शन 
जेल डॉक्युमेंट अॅन्ड इलेक्ट्रोफोरसीस सिस्टीम 
कॉटरी मशीन मोनो अॅन्ड बायपोलर / बायपोलर कॉटरी/ 
बायपोलर कॉटरी /इलेक्ट्रीकल कॉटरी / इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉटरी. 
लॅमिनार एअर फ्लो 
जनरल सर्जरी इन्स्टुमेन्ट 
पॉवर ड्रील अॅन्ड पॉवर साँ 
रिहॅबिलेशन एस.डब्ल्यू.डायलेसीस आय.एफ.टी. मशीन 
सर्वायकल अॅन्ड लम्बर ट्रॅक्शन ॲन्ड फिजिओथेरपी इन्स्टुमेन्ट . 
रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रो मॅकॅनिकल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन टेबल 
डबल डोम शॉडोलेस एलईडी ऑपरेशन थिएटर सीलींग लाईट 
विथ कॅमेरा. 
बॅटरी ऑपरेटेड ड्रील विथ के वायर चक 
कॅमेरा फॉर ऑर्थोस्कोप 
ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन टेबल / ऑर्थोपेडिक फॅक्चर टेबल 
फ्लो सायटोमिटर विथ वनइअर रिजेन्टस् 
फुल्ली ॲटोमेटेड एलायझा रिडर अॅन्ड वॉशर / फुल्ली ॲटोमेटेड 


१ 


८४,००० 


३३ इक्यू.सी-१०३ (१५-१६ ) 
३४ इक्यू.सी-१०४ (१५-१६ ) 
३५ इक्यू.सी-१०५ (१५-१६ ) 


१ 


१८,००० 


९ 


१,०८,००० 


१ 


५ ९,००० 


२ 


१०,००० 


३६ इक्यू.सी-१०६ (१५-१६ ) 
३७ इक्यू.सी -१०७ (१५-१६ ) 
३८ इक्यू.सी -१०८ (१५-१६ ) 
३९ इक्यू.सी-१०९ (१५-१६ ) 


२ 


२४,००० 


१ 


११,००० 


२ 


३६,००० 


४० इक्यू.सी-११० (१५-१६ ) 
४१ इक्यू.सी-१११ ( १५-१६ ) 


१ 


१ 


४५,००० 


२ 


१२,००० 


१ 


१२,००० 


४२ इक्यू.सी-११२ (१५-१६) 
४३ इक्यू.सी-११३ (१५-१६ ) 
४४ इक्यू.सी-११४ ( १५-१६ ) 
४५ इक्यू.सी-११५ ( १५-१६ ) 
४६ इक्यू.सी -११६ (१५-१६) 


२ 


८६,००० 


१ 


१,४ ९ ,००० 


२ 


१,४ ९,००० 


एलायझा प्रोसेसर . 


४७ इक्यू.सी-११७ ( १५-१६ ) 


ॲटोमेटीक टिश्यू प्रोसेसर 


१ 


६३,००० 


भाग दोन ( पुरवणी ) -२ अ 


१२ 
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( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( रुपये ) 
५३,००० 


४८ इक्यू.सी-११८ (१५-१६ ) 


४ 


१ 


४७,००० 


४ ९ इक्यू.सी -११९ (१५-१६ ) 
५० इक्यू.सी -१२० ( १५-१६ ) 
५१ इक्यू.सी-१२१ (१५-१६ ) 


१ 


६५,००० 


२ 


२ 


७२,००० 


३ पार्ट हेमॅटोलॉजी डिफ्रन्शीयल अॅनालायझर /फुल्ली ॲटोमेटेड 
३ पार्ट हेमॅटोलॉजी अॅनालायझर / ब्लड सेल काऊन्टर . 
पेन्टाहेड विथ इमेज कॅप्चरींग सिस्टीम 
क्रायोस्टॅट (फुल्ली ॲटोमेटेड ) 
५ पार्ट ब्लड सेल काऊन्टर / ब्लड सेल काऊन्टर 
( ॲटोमेटीक सीबीसी-५ पार्ट डिफ्रेन्शीयल ). 
फुल्ली ॲटोमेटेड इलेक्ट्रोफोरसीस 
कम्प्लीट पेडियाट्रीक लॅप्रोस्कोप 
बबल सी पॅप 
एनव्हायबीपी विथ पल्स ऑक्सीमीटर / पल्स ऑक्सीमीटर 


१ 


३ ९ , ००० 


१ 


६ ९ ,००० 


५२ इक्यू.सी-१२२ (१५-१६ ) 
५३ इक्यू.सी-१२३ ( १५-१६ ) 
५४ इक्यू.सी-१२४ ( १५-१६ ) 
५५ इक्यू.सी-१२५ (१५-१६ ) 


६ 


९ ०,००० 


२२ 


५ ९, ००० 


341149 Afasi ya tai 34futa medical search ffaclari- http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 


( ३ ) सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०५४ प्रति निविदा भरावे लागतील , तर ना - परतावा 
निविदा शुल्क रुपये २,००० ( प्रति निविदा फार्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी 
संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 


( ४ ) निविदेचे वेळापत्रक व अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहीती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे . 


( ५ ) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण 
न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. 

संकेतस्थळ : https://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 


संपर्क क्रमांक : 91-022-2620361-6 ( Ext. 338/339/340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई . 
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SECOND EXTENSION 


Under CentralGovernment DPDC and State Government Scheme, Directorate ofMedical Education and 
Research , Mumbai hereby invites the e -tender in two envelope systems from the manufacturers/authorized 
dealers and suppliers to supply instruments /equipments for the Government Medical College and Hospitals , 
Nagpur . This notice is also notified in Maharashtra Government Gazette, Part II (Supplement) : 
1. Period of sale of tender form 

: 8th October 2015 to 23rd October 2015 , 

11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
2. Period of bid preparation 

: 8th October 2015 to 23rd October 2015 . 
3. Closing of bid 

: 23rd October 2015 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 24th October 2015 to 25th October 2015 
of tender . 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1) 

: 26th October 2015 at 11-00 a.m. 


Details of Equipments : 


e - Code 


Name of the Equipments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 

( 4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( Rs .) 


1 


EQ - C -71 ( 15-16 ) 


5,72,000 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 


EQ - C - 72 ( 15-16 ) 
EQ - C - 73 ( 15-16 ) 
EQ - C - 74 ( 15-16 ) 
EQ - C - 75 (15-16 ) 
EQ - C - 76 ( 15-16 ) 
EQ - C - 77 ( 15-16 ) 
EQ - C - 78 ( 15-16 ) 
EQ -C -79 ( 15-16 ) 
EQ - C - 80 ( 15-16 ) 
EQ - C -81 ( 15-16 ) 
EQ - C - 82 ( 15-16 ) 


36,000 
69,000 
19,000 
15,000 
47,000 
50,000 
15,000 
40,000 
13,000 

12,000 
14,28,000 


13 
14 
15 


EQ - C -83 ( 15-16 ) 
EQ -C -84 ( 15-16 ) 
EQ -C - 85 ( 15-16 ) 


Anaesthesia Work Station / Anaesthesia Delivery 

10 
System /(Anaesthesia Machine with two Vaporiser , 
Close Circuit , Multipara Monitor , Anaesthesia 
Ventilator ). 
Anaesthesia Machine with 2 Vaporiser 

3 
Battery Operated Scruber Dryer 

2 
Central Monitoring System with Data Storage with Printer 1 
Electrical Suction Machine 

25 
BIS Monitor 

2 
Automated Blood Gas Analyser 7 Para / Blood Gas Analyser 2 
Hand Held ABG Machine 

1 
Fiber Optic Paediatric Bronchoscope/Fiber Optic Bronchoscope 2 
Video Laryngoscope 

1 
Capnography 02 System Saturation Monitor 

1 
Ventilator Adult and Paediatric Intensive with ETCO2/ 

42 
Invasive Ventilator /Ventilator with Compressor/Standard 
Ventilator /Adult and Paediatric ICU Ventilator with Neonatal 
Attachment/Paediatric Ventilator. 
Transport Ventilator 

1 
Multipara Monitor 

14 
Multipara Monitor /Multipara with ETCO2 and NIBP / 

51 
Multipara Monitor/Multipara Monitor with 7 Para / 
Multipara with SPO2, ETCO2 , NYBP . 
Milling and Surveying Unit (Had Oerated ) 

1 
Multipara Monitor competable with existing CAS 

5 
C - arm Intensifier Portable Machine/C -arm Machine/ C - arm 

7 
Image Intensifire /C -arm with Image Intensifire 9 inch . 
Digital C -arm /High C - arm Image Intensifire 

1 
Bone Cutting Drill Machine 

1 
Ortho Fracture Radio Lucent Top Operation Table / O.T . Table 4 

4 Segment Top with Orthopedic attachment . 
Spinal Endoscopy 

1 
Fracture Fixation Set 

1 
Front Loading Autoclave 

4 
C. R. System for X -ray/ C.R . System /Computer Radiography 3 
High Speed Centrifuge 

1 
Defibrillator/Automated External Defibrillator 

8 
Fowler Bed with Mattress 

55 
General Orthopedic Instrument 
Craniotomy Instrument 

3 
Neurosurgery Instruments 

1 


18,000 
49,000 
5,20,000 


16 
17 
18 


EQ - C - 86 ( 15-16 ) 
EQ - C -87 ( 15-16 ) 
EQ - C - 88 ( 15-16 ) 


26,000 
88,000 
2,21,000 


19 


20 
21 


EQ -C -89 ( 15-16 ) 
EQ - C - 90 ( 15-16 ) 
EQ -C - 91 ( 15-16 ) 


75,000 
11,000 
44,000 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


EQ - C -92 ( 15-16 ) 
EQ - C - 93 ( 15-16 ) 
EQ - C - 94 (15-16 ) 
EQ - C - 95 ( 15-16 ) 
EQ - C - 96 ( 15-16 ) 
EQ - C - 97 (15-16 ) 
EQ - C - 98 ( 15-16 ) 
EQ - C - 99 ( 15-16 ) 
EQ -C - 100 ( 15-16 ) 
EQ - C - 101 ( 15-16 ) 


1,80,000 
1,49,000 

22,000 
1,41,000 

15,000 
71,000 
64,000 
15,000 
24,000 
12,000 


1 


30 
31 


१४ 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( Rs. ) 


32 


EQ - C - 102 ( 15-16 ) 


1 


2,40,000 


33 


EQ -C - 103 ( 15-16 ) 
EQ - C - 104 ( 15-16 ) 
EQ - C - 105 (15-16 ) 


1 

1 


34 


84,000 

18,000 
1,08,000 


35 


9 


36 


1 
2 


37 


EQ -C - 106 ( 15-16 ) 
EQ -C - 107 ( 15-16 ) 
EQ - C - 108 ( 15-16 ) 
EQ - C - 109 ( 15-16 ) 


59,000 
10,000 
24,000 
11,000 


38 


2 


39 


1 


40 


EQ - C - 110 ( 15-16 ) 


2 


36,000 


41 


EQ -C - 111 ( 15-16 ) 


1 


45,000 


42 


Image Intensifire (C -arm ) with CD Rome, Printer, 12 CCD , 
Double Monitor Facility for Electronics Transmission and 
Networking for Teleradiology with X - ray and DSA. 
Spine Surgery Ortho Instrument Splints and Traction 
Gel Doc and Electrophoresis System 
Cautery Machine Mono and Bipolar/ Bipolar Cautery / 
Cautery Machine /Electrical Cautery /Electrosurgical Cautery 
Machine. 
Laminar Air Flow 
General Surgery Instrument 
Power Drill and Power Saw 
Rehabilation S. W. Dialesys I.F.T. Machine Survical and 
Lamber Traction and Physiotherapy Instruments. 
Remote Control Electro Mechanical Orthopedic Operation 
Table . 
Double Dome Shadowless LED Operation Theater Ceilling 
Light with Camera . 
Battery Operated Drill with K Wire Chak 
Camera for Orthoscope 
Orthopedic Operation Table/Orthopedic Fracture Table 
Flow Cytometer with one year reagents 
Fully Automated Eliza Reader and Washer/Fully Automated 
Eliza Processor . 
Automatic Tissue Processor 
3 Part Hematology Diff . Analyser/ Fully Automated 3 Part 
Hematology Analyser/ Blood Cell Counter. 
Pentahead with Image Capturing System 
Cryostat ( Fully Automated) 
5 Part Blood Cell Counter /Blood Cell Counter (Automatic 
CBC - 5 Parts differential) . 
Fully Automatic Electrophoresis 
Complete Paediatric Laproscope 
Bubble C PAP 
NYBP with Pulse Oxymeter/ Pulse Oxymeter 


2 


43 


1 


EQ - C - 112 ( 15-16 ) 
EQ - C -113 ( 15-16 ) 
EQ - C -114 ( 15-16 ) 
EQ - C -115 ( 15-16 ) 
EQ - C - 116 ( 15-16 ) 


44 


2 


12,000 
12,000 
86,000 
1,49,000 
1,49,000 


45 


1 


46 


2 


47 


1 


EQ - C -117 ( 15-16 ) 
EQ - C - 118 ( 15-16 ) 


63,000 
53,000 


48 


4 


49 


1 


50 


EQ- C - 119 ( 15-16 ) 
EQ - C - 120 ( 15-16 ) 
EQ - C -121 ( 15-16 ) 


1 


47,000 
65,000 
72,000 


51 


2 


52 


1 


53 


1 


EQ - C - 122 ( 15-16 ) 
EQ - C - 123 ( 15-16 ) 
EQ - C - 124 ( 15-16 ) 
EQ - C - 125 ( 15-16 ) 


39,000 
69,000 
90,000 
59,000 


54 


1 


55 


22 


2. For detail information , the bidders interested may visit the websites http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs . 1,054 
per tender . The non -refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate ofMedical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Bldg., St. George s 
Hospital Compound, Mumbai 400 001 on or before 23rd October 2015 upto 5-00 p.m.during the office hours on 
working days . 

4. The details regarding schedule and terms and conditions are available on http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in and http://maharashtra.gov.in . 

5. The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 

For e -tendering help /information , please contact , 
Website : https://dmer.maharashtra.etenders.in 
E -mail : mbranchdmer1@gmail.com 
Contact No.: 91-022-2620 361-65 ( Ext . 338/339/340 ) . 


Director , 
Medical Education and Research , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


१५ 


अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई 


निविदा सूचना 


सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई या संस्थेच्या वापराकरिता निम्ननिर्देशित वस्तू खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीनुसार उत्पादक / अधिकृत 
पुरवठादार यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


७५० 


२ 


७५० 


२५० 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 

१ 


२५० 


५०० 


५०० 


१ ई. सी . जी . मशीन 

आर्थोस्कोप पंप 
३ टोनोमीटर 
४ फोटोग्राफी कॅमेरा लेन्स ( ईएफ १०० एमएम ) 
५ फोटोग्राफी कॅमेरा लेन्स ( ईएफ १६-३५ एमएम ) 
६ इनडायरेक्ट ऑप्थलस्कोप 

पेशंट वॉमर 
८ नर्व्ह स्टिम्युलेटर 
९ फोटोग्राफी कॅमेरा लेन्स ( ईएफ ८५ एमएम ) 
१० फॉवलर कॉट्स 
११ सीएन-ई १३५ एमएमटी १.३ एलएफ लेन्स 
१२ सीएन-ई १३५ एमएमटी १.५ एलएफ लेन्स 
१३ सीएन-ई १३५ एमएमटी २.२ एलएफ लेन्स 


१ 


७५० 


७५० 


१ 


५०० 


६ 


७५० 


१ 


७५० 


१ 


७५० 


१ 


७५० 


( १) निविदाच्या अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत पुरविण्यात येतील . निविदा फॉर्म अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई यांच्या कार्यालयात 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी 
२-०० ते सायंकाळी ४-०० च्या दरम्यान नियमाप्रमाणे निविदा शुल्क ( ना परतावा ) रोख भरल्यानंतर मिळतील . 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि तारीख उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , 
मुंबई यांच्या कार्यालयाकडे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत स्वतःकिंवा प्रतिनिधींमार्फत स्वीकारल्या जातील . पोस्टाने आलेल्या 
निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


( ३ ) निविदा फॉर्मचीकिंमत मनिऑर्डर / पोस्टल ऑर्डर / डी . डी . स्वरूपात स्वीकारण्यात येणार नाही, तसेच फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत . 


( ४ ) अधीक्षक , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई यांनी निविदेतील परिमाण कमी किंवा अधिक करण्याचे तसेच कोणतेही कारण न देता निविदा 
नाकारण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे . 

( ५ ) विहित दिनांक व वेळेत प्राप्त झालेल्या निविदा उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत दिनांक २९ 
ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी १-०० वाजता उघडण्यात येतील . 


अधीक्षक , 
सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


SUPERINTENDENT, ST. GEORGES HOSPITAL , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed tender by two envelope (two bid ) system invited from the Manufacturers and authorized agents / 
suppliers for the supply of following equipments for the use of St. Georges Hospital, Mumbai 400 001 : 


Name of the Equipments 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender Form 

Fees 
(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


1 E. C. G. Machine 
2 Arthroscope Pump 
3 Tonometer 

Photography Camera Lens (EF 100 mm .) 
5 Photography Camera Lens ( EF 16-35 mm .) 
6 LED Indirect Opthalmoscope 
7 Patient Warmer 
8 Nerve Stimulator 
9 Photography Camera Lens (EF 85 mm .) 
10 Fowler Bed 
11 CN - E 135 MMT 1.3 L F Lens 
12 CN - E 135 MMT 1.5 L F Lens 
13 CN - E 135 MMT 2.2 L F Lens 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 


(Rs.) 
750 
750 
250 
250 
500 
500 
750 
750 
500 
750 
750 
750 
750 


( 1) The tender format terms and conditions along with detailed specification of the above will be 
available between 8th October 2015 and 28th October 2015 from the office of the Superintendent, St. Georges 
Hospital, Mumbai on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on 
payment of tender price mentioned as per rule (Non -refundable ). 


( 2 ) The tender in sealed cover subscribed with tender number and date as indicate (as mentioned in 
the terms and conditions ) should be submitted to the office of Superintendent, St. Georges Hospital, Mumbai 
on or before 29th October 2015 upto 12-00 noon . On any working day by self or through representative . It 
should not be send by post. Tender received after specific date and time will not be considered . 

( 3 ) The cost of the tender form will not be accepted by Money Order /DD /Postal Order and same the 
form will not be send by post . 

(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to delete any items to 
accept any tender in full or in part to reject any or all tender without assigning any reason whatsover. 

(5 ) Tender reached in the prescribed date and time shall be opened in the presence of tenderer or their 
representative on 29th October 2015 at 1-00 p.m. 


क्र . सेजॉरु / खरेदी विभाग / निविदा/ १७१४० / १५ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ . 


Superintendent , 
St. Georges Hospital, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


१७ 


प्रथम मुदतवाढ 


उत्पादक तसेच अधिकृत / मान्यताप्राप्त पुरवठादार यांना सूचित करण्यात येते की , खालील बाबींच्या खरेदीसाठी ई-निविदा या संचालनालयाकडून 
मागविण्यात येत आहेत 


Sr. No. 


Tender No. 


Tender For 


Quantity Approx . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 DFSL /MUM /DNA/II/Chem and Kits/ 


DNA Chemicals and Kits 


As per tender 


23/ 2015-16 ( 1st Extension ) 


( Part I and II) 


इच्छुक निविदाधारकांना निविदा डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी तसेच सूचना, अटी व शर्तीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या 
https: // home.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळाचा वापर दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ दुपारी 
३-०० वाजेपर्यंत करता येईल . 


प्रभारी संचालक , 


न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय , 

महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 


FIRST EXTENSION 


Sealed tenders in two envelopes system (two bid systems) are invited from the manufacturers / 
authorized agents/suppliers for supply of the following items to this department : 


Sr. No. 


Tender No. 


Tender For 


Quantity Approx . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


DFSL /MUM /DNA / II/Chem and kits /23/ 
2015-16. (1st Extension) 


DNA Chemicals and Kits 
(Part - I and II) 


As per tender 


( 1) Tender alongwith detail technical specification of the above tender items and other necessary terms 
and conditions will be available on website https://home.maharashtra.etenders.in 

( 2 ) For bid preparation will be done from dated 1st October 2015 , 15-00 p.m. to 15th October 2015 upto 
15-00 p.m. 

( 3 ) All necessary procedures will be done online . 


I/ c . Director, 
Directorate of Forensic Science Laboratories , 

Maharashtra State ,Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई-निविदा फॉर्म व ई-निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे. 


रक्ताची विशेष तपासणी 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Release 


12th October 2015 


10-00 


12th October 2015 


18-00 


Tender Download 


12th October 2015 


18-01 


12th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही . तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, 

कांदिवली, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


१ ९ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


५ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई- निविदा फॉर्म व ई-निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे. 


कपडे धुलाई 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


13th October 2015 


10-00 


13th October 2015 


18-00 


Tender Download 


13th October 2015 


18-01 


13th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही. तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही . प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , 

कांदिवली, मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई-निविदा फॉर्म व ई-निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे . 


रुग्णवाहिका 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


14th October 2015 


10-00 


14th October 2015 


18-00 


Tender Download 


14th October 2015 


18-01 


14th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही . तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, 

कांदिवली, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


२१ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


५ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई- निविदा फॉर्म व ई-निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे. 


स्टेशनरी 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


15th October 2015 


10-00 


15th October 2015 


18-00 


Tender Download 


15th October 2015 


18-01 


15th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही. तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही . प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , 

कांदिवली, मुंबई. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई-निविदा फॉर्म व ई- निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे . 


रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


16th October 2015 


10-00 


16th October 2015 


18-00 


Tender Download 


16th October 2015 


18-01 


16th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही . तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, 

कांदिवली, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


२३ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


५ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई- निविदा फॉर्म व ई-निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे. 


संगणक 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


17th October 2015 


10-00 


17th October 2015 


18-00 


Tender Download 


17th October 2015 


18-01 


17th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही. तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही . प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , 

कांदिवली, मुंबई. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई-निविदा फॉर्म व ई- निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे . 


फर्निचर 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


19th October 2015 


10-00 


19th October 2015 


18-00 


Tender Download 


19th October 2015 


18-01 


19th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही . तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, 

कांदिवली, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


२५ 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , कांदिवली, मुंबई 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ येथे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक किंवा त्यांचे प्रतिविधी पुरवठादार इत्यादी यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदाचे नाव 


सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ कालमर्यादा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


रक्ताची विशेष तपासणी 
कपडे धुलाई 
रुग्णसेवेकरिता रुग्णवाहिका पुरविणे 
स्टेशनरी 
रुग्णालयीन वापरासाठी कपडा 
संगणक 
फर्निचर 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 


५ 


६ 


८ 


अन्नधान्य व फळभाज्या 


ई- निविदा फॉर्म व ई-निविदा संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील http://maharashtra.etenders.in या व http://esis.maharashtra.etenders.in 
या सांकेतिक स्थळावरून Download करावे. 


अन्नधान्य 


Stage 


Start 


Expiry 


Date 


Time 


Date 


Time 


Tender Realese 


20th October 2015 


10-00 


20th October 2015 


18-00 


Tender Download 


20th October 2015 


18-01 


20th October 2015 


18-00 


26th October 2015 


18-01 


26th October 2015 


18-00 


Bid Preparation 
Technical Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


27th October 2015 


18-00 


Price Bid Closing 


26th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


18-00 


Bid Submission 


29th October 2015 


18-01 


29th October 2015 


12-00 


Technical Bid Opening 


29th October 2015 


12-01 


29th October 2015 


18-01 


Price Bid Opening 


31st October 2015 


12-01 


31st October 2015 


18-01 


निविदा लिफाफा क्रमांक १ मधील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याखेरीज लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही. तसेच लिफाफा क्रमांक १ 
मधील कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास ई-टेंडरद्वारे भरलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही . प्राप्त झालेल्या कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही 
कारण न दाखविता स्वीकारणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 


क्रमांक ७४४८ / राकावियो रु कांदिपूर्व/ मध्यवर्ती भांडार / 
ई -निविदा 

सूचना / १५ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५. 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय , 

कांदिवली, मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी) -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधीक्षक , नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह उद्योगाकरिता खालील नमूद वस्तुंसाठी ई-टेंडर मागविण्यात येत आहेत . टेंडर संदर्भातील सर्व कागदपत्रे 
खालील 

नमूद 

ई -टेंडर www.mahatenders.gov.in साईटवर दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत रोजी सकाळी ११-०० 
वाजेपर्यंत डाऊनलोड करता येईल : 


Quantity 


E.M.D. 


Sr. 
No. 


Name of 
the Items 


Tender 
Form Fees 


Document 
Download 
Sale Start 
Date 
( 6 ) 


Document 
Download/ 
Sale End 
Date 
( 7 ) 


Date of 
Opening 
Tender 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 8 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Chemicals 


26,000 Kg. 


2,000 


5,000 


27th September 

2015 


10th October 

2015 


15th October 

2015 


2 


2,150 Nos . 


2,000 


5,000 


M. S. Round 
and Square Pipe 


27th September 

2015 


10th October 

2015 


15th October 

2015 


3 


Maida 


20,000 Kg. 


750 


5,000 


27th September 

2015 


10th October 

2015 


15th October 

2015 


ई-टेंडरींग प्रक्रियेत सहभाग घेण्याबाबत आवश्यक असणारी सर्व माहिती निविदेच्या कागदपत्रांसह उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सर्व 
अटी /शर्ती उक्त नमुद वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत . तसेच अधिक माहितीकरिता या कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक ०२५३-२४५२०३९ / २४६१५७६ फॅक्स 
क्रमांक ०२५३-२४६१५७६ तसेच ईमेल आयडी : nrepsupdt@yahoo.com and supdtnrep.fct@gmail.com वर संपर्क साधावा. 


रमेश कांबळे , 

अधीक्षक 
नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


२७ 


FIRST EXTENSION 


Online tenders for below mentioned items are invited by Nashikroad Central Prison Tender Documents 
will be available on www.mahatenders.gov.in above mentioned E - Tendering site for purchase and downloading 
from dated 27th September 2015 to 10th October 2015 upto 11-00 : 


Quantity 


E.M.D. 


Sr. 
No. 


Name of 
the Items 


Tender 
Form Fees 


Document 
Download / 
Sale Start 
Date 
(6 ) 


Document 
Download / 
Sale End 
Date 
( 7 ) 


Date of 
Opening 
Tender 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


( 8 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Chemicals 


26,000 Kg . 


2,000 


5,000 


27th September 

2015 


10th October 

2015 


15th October 

2015 


2 


2,150 Nos. 


2,000 


5,000 


M. S. Round 
and Square Pipe 


27th September 

2015 


10th October 

2015 


15th October 

2015 


3 


Maida 


20,000 Kg. 


750 


5,000 


27th September 

2015 


10th October 

2015 


15th October 

2015 


Additional details regarding to E - tendering process are available in tender document on E -mail Address 
nrcpsupdt@yahoo.com and supdtnrcp.fct@gmail.com also on Tel. No. 0253-2452039/2461576 , Fax No. 0253 
2461576 . 


RAMESH KAMBLE , 


Superintendent, 
Nashikroad Central Prison , 


ATT HA (gquit)—837 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


कारागृह उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ई -टेंडर नोटीस 


महाराष्ट्र राज्य कारागृह विभागाकरिता खालील 

नमूद 

उपकरणांकरिता ई-टेंडर मागविण्यात येत आहेत . टेंडर संदर्भातील सर्व कागदपत्र खालील 
नमुद ई-टेंडर साईटवर दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत खरेदी व डाऊनलोड करता येतील . 


Name of Work 


Quantity 


Sr. 
No. 


Tender 
Form Fee 


Period of 
Completion 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( Rs . ) 


1 


Portable X -ray Machine 


2,000 


8 


30th November 2015 


2 


2.000 


7 


30th November 2015 


Multi - channel ECG Machine 
12 Channels . 


ई-टेंडरींग प्रक्रियेत भाग घेण्याबाबत आवश्यक असणारी सर्व माहिती टेंडरच्या कागदपत्रासह उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे . 


Main Portal : http://maharashtra.etenders.in 
Prison Department Portal : http://mpd.maharashtra.etenders.in . 


डॉ . एस . एस . सोळंके , 
कारागृह उप महानिरीक्षक ( मुख्यालय ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF PRISONS (HEAD QUARTOR ) 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


e - Tender Notice 


Online tenders for below mentioned equipment are invited by Maharashtra Prison Department. Tender 
Documents will be available on below mentioned e - Tendering Site for purchase and downloading from 8th October 
2015 to 30th November 2015 . 


Name of Work 


Quantity 


Sr. 
No. 


Tender 
Form Fee 


Period of 
Completion 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( Rs . ) 


1 


Portable X -ray Machine 


2,000 


8 


30th November 2015 


2 


2,000 


7 


30th November 2015 


Multi-channel ECG Machine 
12 Channels . 


Additional details regarding e -tendering process are available in Tender Document. 


Main Portal : http://maharashtra.etenders.in 
Prison Department Portal : http://mpd.maharashtra.etenders.in . 


क्र . इतरप्रशासन / जाहिरात / सुरक्षा उपकरणे / २०१५ / १०२८ ९ , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 


DR. S. S. SOLUNKE, 
Deputy Inspector General of Prisons (Head Quarter ), 

Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


२ ९ 


अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे हे उत्पादक / अधिकृत विक्रेते व पुरवठादार /वितरक यांच्याकडून या संस्थेमधील विविध विभागांमध्ये 
यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून मोहोरबंद निविदा सादर करण्यासाठी जाहीर नोटीस देण्यात येत आहेत . कोन्या निविदा 
फॉर्म खरेदीची किंमत प्रत्येक बाबीकरिता त्यांच्या नावापुढे निर्देशित केली आहे : 


अ . क्र . 


परिशिष्ट व वस्तुचे नाव 


नग / संख्या 


दर निविदा 


बयाणा रक्कम 


विभागाचे नाव 


फॉर्मचीकिंमत 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


पेडिस्टल एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाईट्स 


२ 


७५० 


६,६०० 


कान , नाक , घसाशास्त्र 


( १) निविदांचेविहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते २८ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत (सुट्टीचे दिवस सोडून ) कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-३० ते ४-३० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या यंत्रसामग्री खरेदी विभागात मिळतील . 


( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मचीकिंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल . कोरे निविदा फॉर्मचीकिंमत मनीऑर्डरद्वारा स्वीकारली जाणार नाही. 
तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 


( ३ ) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . निविदेचा प्रथम लिफाफा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी ३-३० वाजता अधिष्ठाता यांच्या दालनात त्यांच्या प्रतिनिधींच्या 
उपस्थितीत उघडण्यात येईल . 


( ४ ) अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत प्राप्त होतील . 


अधिष्ठाता, 
ससून 

सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


DEAN , SASSOON GENERAL HOSPITAL , PUNE 


Tender Notice 


Dean , Sassoon General Hospital, Pune is inviting Tender for purchase of instruments for variousdepartments 
of this institution from Manufacturers /Retailers/Authorised Dealers etc. sealed tender is to be submitted in two 
bid system . Cost of tender form for various instruments is mentioned in column below : 


Category and Details of items 


Nos . 


Sr. 
No. 


Blank Tender 
Form Cost 


E.M.D. 
Amount 


Name of 
Department 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 


Rs. 


Rs. 


1 


Pesestal Led OT Lights 


2 


750 


6,600 


ENT 


( 1) The blank tender forms are available from 8th October 2015 to 28th October 2015 (excluding holidays) 
during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-30 p.m. in department of Machinery 
Purchase and Repair Section , Sassoon General Hospital, Pune. Blank Tender Forms are available on cash 
payment ( non -refundable ) as shown against each item . 


(2 ) Cost of blank tender form will not be accepted by money order or any other form i.e. D.D. etc. Tender 
Form will not be send by post. 


( 3) Last date to accept the tender form is 29th October 2015 upto 3-00 p.m. after that tender form will 
not be accepted . First bid of the tender will be opened on 29th October 2015 at 3-30 p.m. in Deans Chamber 
in the presence of tenderer or their representatives. 


( 4 ) Terms and Conditions attached with tender form . 


क्र . ससरु / खवि / पेडिस्टल एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाईट्स / 

Biala P084-3 & / 4366 / 24 , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 


Dean , 
Sassoon General Hospital, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


३१ 


प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावे व करिता अधीक्षक , ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे यंत्रमाग विभागासाठी सन २०१५-२०१६ या वर्षाकरिता 
खालीलप्रमाणे आवश्यक असणारी पर्नवायडींग मशीन अधिकृत कंपनीच्या विक्रेत्याकडून व अव्वल दर्जाच्या मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पुरवठादाराकडूनच 
मोहोरबंद निविदा मागवीत आहोत : 


अ.क्र . 


आवश्यक 


किंमत अंदाजे 


यंत्रसामग्रीचे नाव व 
तांत्रिक विवरण 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


परिमाण 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


१ नग 


५४,००० 


७५० 


पर्नवायडींग मशीन ( कांडी मशीन ) 
मशीन कपॅसीटी ४० स्पिंडल , टेबल व मोटरसह, 
भारतीय बनावटीची व Assembled नसावी . 


सदर मशीनचे यंत्रसामग्री/ सुटेभाग स्थानिक बाजारपेठेत 
सहज उपलब्ध होणारे असावेत . 


- 


निविदा फॉर्म चौकशी, अटी व नियम तसेच तपशीलवार विनिर्देशाबाबत व माहितीसाठी अधीक्षक , ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे ४०० ६०१ येथे 
कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९-०० ते दुपारी १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० वा.) प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. 

( १) निविदा फॉर्म विक्री दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (शासकीय सुट्टी वगळून ) करण्यात येईल. 
( २ ) निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत व स्वीकारले जाणार नाहीत. 
( ३) निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी १२-३० वाजेपर्यंत राहील. 
( ४ ) निविदा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सकाळी ११-३० वाजता उघडण्यात येतील . 

( ५ ) निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करणेबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांच्याकडे राहतील . 
अधीक्षक , ठाणे मध्यवर्ती कारागृह हे अपिलीय अधिकारी असतील . 


अधीक्षक , 
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह , 


ठाणे. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice 


For and on behalf of Governor of Maharashtra , digitally sealed e -tenders are invited for the following 
equipment to be supplied to Government Engineering /Pharmacy Colleges/Polytechnics in Maharashtra State 
as per Two Bid System : 


Tender No. 


Sr. 
No. 


Qty * 


Price of 


Name of 
Equipment 


Pre -bid 
Meeting 

Date 


Tentative dates of 

submission of 

e - tenders online 
From 

To 
(6 ) 


Tender 
Form 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 7 ) 


Rs. 


1 


NI Elvis Board - II 


1 


750 


11/DTE /State/ 
ET - 5 /83 / 
2015-2016 . 


13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 
2015 


29th 
October 
2015 . 


2 


1 


1,000 


11/DTE /Deve. 
Fund /ET- 5 /84 / 
2015-2016 . 


NI Embedded 
Vision System 


13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 

2015 


29th 
October 
2015 . 


3 


750 


11/DTE /MOD / 
ET -5 / 85 / 
2015-2016 . 


NI Labview 
Upgradation for 
10 User license 


1 13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 
2015 


29th 
October 
2015 . 


4 


1 


1,000 


11/DTE / 
Community / 
ET - 5 / 86 / 
2015-2016 . 


Richpiece Garment 
CAD :Merchandising 
Module ( 15 User ) 


13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 
2015 


29th 
October 
2015 . 


5 


3 


2,000 


11/DTE /State / 
ET - 5 /87 / 
2015-2016 . 


Camlab CNC 
Software 


13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 
2015 


29th 
October 
2015 . 


6 


2 


2,000 


11/DTE /State / 
ET- 5 /88 / 
2015-2016 . 


Automation Studio 
Software . 


13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 
2015 


29th 
October 
2015 . 


7 


4 


2,000 


11/DTE /State / 
ET- 5 /89 / 
2015-2016 . 


Solid Modelling 
Software latest 
Version (ProE / 
Catia /Solidworks) 


13th October 

2015 at 
12-00 noon 


8th 
October 
2015 


29th 
October 
2015 . 


( * Quantity is Likely to be Changed .) 


Note. — All relevant details for technical and commercial bid , tender form and specification of each item , 
terms and conditions , tender fee required , E.M.D. to be paid , documents required , schedule of technical 
opening , commercial opening etc. of each tender is available on Maharashtra Government e- tendering portal 
https://maharashtra.etenders.in 


E -mail : desk1ldte@gmail.com 
Web : http://www.dte.org.in 


Director of Technical Education , 
Maharashtra State , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


20 eu 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice 


For and on behalf of Governor ofMaharashtra, digitally sealed e -tenders are invited for the following 
equipment to be supplied to Government Engineering /Pharmacy Colleges/ Polytechnics in Maharashtra State 
as per Two Bid System . 

These are available on our website or a printed copy can be collected from Desk 11 of this office during 
office hours : 


Tender No. 


Sr. 
No. 


Qty * 


Name of 
Equipment 


Pre -bid 
Meeting 

Date 


Last date for 
submission 


Opening 
Date 


Price of 
Tender 
Form 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


Rs. 


1 


1 


500 


11/DTE /State / 
22 / 2015-2016 


Kiel Software 
( 10 user license ) 


13th October 
2015 at 12-00 


29th October 

2015 upto 


29th October 

2015 on 


noon . 


1-00 p.m. 


2-00 p.m. 


2 


NI Basic Labview - 5 


1 


29th October 


500 


11/DTE /State/ 
23 /2015-2016 


13th October 
2015 at 12-00 


29th October 

2015 upto 


user . 


2015 on 
2-00 p.m. 


noon . 


1-00 p.m. 


3 


1 


500 


11/DTE /MODI 
24 / 2015-2016 


Master Cam 
Software for 
CNC Machine . 


13th October 
2015 at 12-00 


29th October 
2015 upto 


29th October 

2015 on 


noon . 


1-00 p.m. 


2-00 p.m. 


4 


1 


29th October 


29th October 


500 


11/DTE /MOD / 
25 /2015-2016 


Statistically Process 
Control Software . 


13th October 
2015 at 12-00 


2015 upto 
1-00 p.m. 


2015 on 
2-00 p.m. 


noon . 


(* Quantity is Likely to be Changed .) 


Prescribed tender forms along with instructions will be available at the Directorate of Technical 
Education , 3,Mahapalika Marg , Dhobi Talao ,Mumbai 400 001 between 10-00 a.m. to 1-00 p.m. on any working 
day on cash payment only . 

It is also available on web site www.dte.org.in. If the tender form is downloaded/ copied from the website 
instead of purchasing from this office , it may be submitted with latest crossed only Indian Postal Order /Pay 
Order /Demand Draft drawn in favour of Directorate of Technical Education , Maharashtra State, Mumbai and 
payable at Mumbai for value of price of tender documents. 

Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason vests with Directorate of 
Technical Education , Maharashtra State , Mumbai 400 001. 


E -mail : desk11dte@gmail.com 


Web : http://www.dte.maharashtra.gov.in 


3.88 / aiferi /flagt/ 2084-8& / 983 , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ . 


Director of Technical Education , 
Maharashtra State , Mumbai. 


ATT HA ( arquit )—4 
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SECOND EXTENSION 


Due to poor response to the following e- Tenders published earlier are given Second Extension . 

Tender enquires published in the Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement) dated 
September 17-23 , 2015 page 34. Extended dates for submission and opening of e- Tenders are given below : 


Last date for 
submission 


Opening 

Date 


Tender No. 


Name of Equipment 


Qty . * 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Price of 
Tender 
Form 
( 7 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs. 


1 


Biosafety Cabinet 


1 


11/DTE /State / 
01 /2015-2016 . 


750 


23rd October 

2015 upto 
01-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 
2-00 p.m. 


2 


2 


750 


11/DTE /State / 
02 / 2015-2016 . 


Digital Balance 
(0.1mg. Sensitivity) 


23rd October 

2015 upto 
01-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 
2-00 p.m. 


3 


Digital Flurometer 


1 


11/DTE / 

MOD / 
03 /2015-2016 . 


500 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 


2-00 p.m. 


4 


2 


500 


11/DTE /State / 
04 / 2015-2016 . 


DigitalMelting 
Point Apparatus . 


23rd October 
2015 upto 


23rd October 

2015 on 


1-00 p.m. 


2-00 p.m. 


5 


Laboratory Oven 


1 


11/DTE /MOD / 
05 / 2015-2016 . 


500 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 
2-00 p.m. 


6 


1 


750 


11/DTE /State / 
06 /2015-2016 . 


Tablet Hardness 
Tester . 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 


2-00 p.m. 


7 


Titrator 


1 


500 


11/DTE /MODI 
07 /2015-2016 . 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 
2-00 p.m. 


9 


1 


500 


11/DTE / 
Community / 9 / 
2015-2016 . 


CBR Test 
Apparatus . 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 
2-00 p.m. 


10 


1 


500 


11/DTE /State / 
13 / 2015-2016 . 


Torsion Testing 
Machine. 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 


2-00 p.m. 


11 


1 


500 


11/DTE /State / 
15 /2015-2016 . 


COD Photometer 
with digester . 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 
2-00 p.m. 


12 


1 


500 


11 /DTE /State / 
17 / 2015-2016 . 


Standard Penetration 
Apparatus. 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 


2-00 p.m. 


13 


1 


500 


11/DTE /State / 
18 / 2015-2016 . 


Transmitter Receiver 
Test Set . 


23rd October 
2015 upto 
1-00 p.m. 


23rd October 

2015 on 


2-00 p.m. 


E -mail : desk11dte@gmail.com 


Web : http://www.dte.maharashtra.gov.in 


Director of Technical Education , 
Maharashtra State , Mumbai. 
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३५ 


दुसरी मुदतवाढ 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांच्याकडून ई-फेर निविदा सूचना क्रमांक विव्य / अरेप्र / पशुधन/ २२०९ /नागपूर , दिनांक २६ 
ऑगस्ट २०१५ अन्वये दिनांक १ जुलै २०१५ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत या कार्यालयाकरिता लागणारा २०० मेट्रीक टन ( अंदाजे) चना कुटार वजन 
काट्यावर वजन करून या कार्यालयात पुरवठा करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून चना कुटार पुरवठादार / कंत्राटदारांकडून ई-निविदा 
मागविण्यात आलेल्या होत्या. सदर निविदेस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सदर निविदेस १५ दिवसांची दुसरी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. फेर ई-निविदा फॉर्म 
आणि त्यासंबंधीच्या नियम , अटी व शर्ती http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी दुपारी १४-०० 
वाजल्यापासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी १४-०० वाजेपर्यंत रुपये १,००० ( अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) इतके ना -परतावा ( Non 
refundable) निविदा शुल्क ऑनलाईन पेमेंट गेटवे वरून विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांच्या खात्यामध्ये भरणा करून प्राप्त 
( Download) करता येतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने उपलब्ध होणार नाहीत. कोरे निविदा फॉर्म विक्रीचा व भरलेल्या निविदा फॉर्म स्वीकृतीचा दिनांक 
इत्यादीबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


विवरण 


दिनांक 


वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


निविदा प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 


२८ ऑगस्ट २०१५ 


१४-०० 


२ 


कोऱ्या निविदा फॉर्म विक्री सुरू होण्याचा दिनांक 


२८ ऑगस्ट २०१५ 


१४-०० 


३ 


कोऱ्या निविदा फॉर्म विक्री बंद होण्याचा दिनांक 


१३ ऑक्टोबर २०१५ 


१४-०० 


४ 


भरलेली निविदा सादर करण्याचा सुरुवातीचा दिनांक 


२८ ऑगस्ट २०१५ 


१४-०० 


५ 


भरलेली निविदा सादर करण्याचा शेवटचा दिनांक 


१३ ऑक्टोबर २०१५ 


१४-०० 


६ 


निविदा उघडण्याचा दिनांक 


१४ ऑक्टोबर २०१५ 


१४-०० 


अधिक माहितीकरिता विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, नागपूर यांच्याकडे कार्यालयीन कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत चौकशी 
करावी. 


विभागीय व्यवस्थापक , 


अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, 


नागपूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ अ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


FIRST EXTENSION 


Tender enquiry No. DGP/XVII/6162/ Communication ( 2015-16 )/ 70 /2015 was published in Maharashtra 
Government Gazette, Part II ( Supplement ) dated 3rd September to 7th September 2015 (“ Two Envelopes 
System " ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid , online tender for Supply of Modern Equipments " for 
Maharashtra Police. Out of which Extension - 1 has been given to tenders for items of following description 
on technical reasons : 

Details as Under 


Tender 


Tender Reference No. 


Item 


S. No./old 
Tender No. 

( 1 ) 


New 
Tender 
No. 
( 2 ) 


Estimated 
Quantity 

(5 ) 


Form 
Fees 
(6 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs . 


1/808 


860 


2,000 


DGP /17 /6162 /Commn . ( 15-16 ) 
Compt. and Printer for BMS/ 
103/2015 . 


Computers and Dot 
Matrix Printers for 
BMS * 


240 Each 

+ 25 % 


* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender . 

Note. - The terms and conditions of the e - Tender in prescribed proforma are available on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . Tender Documents along with specifications can be downloaded by 
interested bidders upto 15th October 2015 , 11-00 hours. The bidders have to submit their bids online on the 
Electronic Tendering System of Maharashtra Police . The bidder has to complete the various stages of the 
Tender as per the Time Schedule published on the Electronic Tender System . 

Bidder has to submit online Tender Document Fees and Earnest Money Deposit (wherever applicable ) 
in the process of e -tender . Tender document fees and EMD will not be accepted in form of Cash /DD / Cheques 
etc. The tender document fees will not be refunded under any circumstances. EMD amount will be refunded 
online. 

The Director General and Inspector General of Police, Maharashtra State, reserves every right to 
cancel the whole tender or part thereof, without assigning any reason . Since the above purchase is subject 
to availability of funds from the Govt., the quantity of the equipment to be ordered may vary . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https: //mapo.maharashtra . 
etenders.in . 

For support on operations of Electronic Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


Assistant Inspector General of Police (P & C ), 

For Director General of Police , 
Maharashtra State ,Mumbai. 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन पुरवणीमध्ये, दोन लिफाफा पद्धतीने ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरची सूचना 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती 
खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


Tender No. 


Extension 


Item Description 


Download 


Quantity in 

Nos. 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


757 


Extension II 


Chair with Arms 


5650 + 25 % 


9th October 2015 


814 


Extension I 


Roti Maker Machine 


10 + 25 % 


14th October 2015 


815 


Extension I 


LED Display 


101+ 25 % 


14th October 2015 


817 


Extension I 


Hidden Camera and Recorder 


25 + 25 % 


14th October 2015 


789 


Extension II 


Hook and Line Set 


10 + 25 % 


14th October 2015 


793 


Extension II 


Bomb Inhibitor 


52 + 25 % 


14th October 2015 


795 


Extension II 


Traffic Plastic Bollards 


492 + 25 % 


14th October 2015 


862 


Extension II 


Search Light 


129+ 25 % 


14th October 2015 


O.T. No. 


675/634 


- 


इच्छूक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश, वर नमूद वेळापत्रकाप्रमाणे संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावेत. निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा 
ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत. सर्वनिविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क रुपये २,००० व इसारा रक्कम रुपये ५,००० ( आवश्यकतेनुसार ) 
पेमेंट गेटद्वारे भरावयाचे आहेत . 

अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर पहा. 
ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य /स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा . 


सहाय्यक पोलीस महानिरीक्षक ( नि . व स .), 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकरिता. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA STATE POLICE 
HEADQUARTER , SHAHID BHAGAT SINGH MARG , COLABA , MUMBAI 


e- Tender Notice 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of Hon ble Governor of Maharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette, Part II (Supp .), inviting online tenders “ Two 
Envelopes System " ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . The notice of the said e - Tenders is being published in Maharashtra Government Gazette , 
Part II Supplementary , published on 8th October 2015. The details of the e - Tenders are as under : 


Tender No. Extension 


Item Description 


Download 


Quantity in 

Nos . 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


757 


Extension II 


Chair with Arms 


5650 + 25 % 


9th October 2015 


814 


Extension I 


Roti Maker Machine 


10 + 25 % 


14th October 2015 


815 


Extension I 


LED Display 


101 + 25 % 


14th October 2015 


817 


Extension I 


Hidden Camera and Recorder 


25 + 25 % 


14th October 2015 


789 


Extension II 


Hook and Line Set 


10 + 25 % 


14th October 2015 


793 


Extension II 


Bomb Inhibitor 


52 + 25 % 


14th October 2015 


795 


Extension II 


Traffic Plastic Bollards 


492 + 25 % 


14th October 2015 


862 


Extension II 


Search Light 


129 + 25 % 


14th October 2015 


O.T. No. 


675/634 


Tender documents along with specification can be downloaded by interested bidders by given schedule. 
The bidders have to submit their bid online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . 
Bidder should pay tender document Fees Rs. 2,000 and Earnest Money Deposit Rs. 5,000 through online 
using payment gateway . The tender fee is non refundable . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https: // 
mapo.maharashtra.etenders.in . 

For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


No. DGP / 17A /Plan Bud . 14-15 / 2015 , 
dated 3rd October 2015 . 


Asstt. Inspector General of Police ( P. and C.), 

For Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


३ ९ 


अंतिम मुदतवाढ 


आरे दुग्ध वसाहतीमधील अवलोकन स्थळ येथील प्रवेश शुल्क वसुलीचा ठेका व गट क्र . २ येथील गोदाम क्र . ८ व ११ भाडेतत्त्वावर देणेबाबत ई-निविदा 
मागविण्यात आल्या होत्या . सदर ई-निविदा सूचना (पहिली मुदतवाढ ) दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती . आरे दुग्ध वसाहतीमधील 
अवलोकन स्थळ येथील प्रवेश शुल्क वसुलीचा ३ वर्षे कालावधीसाठी ठेका व गट क्र . २ येथील गोदाम क्र . ८ व ११ ही २ गोदामे ५ वर्षे कालावधीसाठी 
भाडेतत्त्वावर देणेबाबत ठेका ई- निविदा स्विकृतीस दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी ३-०० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. प्राप्त निविदांचे तांत्रिक 
लिफाफे दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उपस्थित निविदाकारांच्या समक्ष अथवा त्यांचेप्रतिनिधी समक्ष उघडण्यात येतील . मूळ निविदेतील 
इतर तपशिलात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही याची नोंद घ्यावी . 


ऑन लाईन निविदा सूचना , निविदेच्या अटी व शर्ती इ. http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ पासून 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


ग.ना.राऊत , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
आरे दुग्ध वसाहत , गोरेगाव, मुंबई. 
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अपर पोलीस आयुक्त ( संरक्षण व सुरक्षा), बृहन्मुंबई 


निविदा सूचना 


Contractor Stage 


Envelopes 


Serial 

No. 
( 1 ) 


MAPO 
Stage 
( 2 ) 


Start Date 
and Time 

( 4 ) 


Expiry Date 
and Time 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 Release Tender 


9th October 
2015 , 10-00a.m. 


9th October 
2015 , 17-30 p.m. 


2 .. 


Tender 
Download 


12th October 
2015, 

10-00 a.m. 


21st October 
2015 , 13-00 p.m. 


Commercial Envelope Ci, 
Technical Envelope Ti 


3 .. 


Online 
Submission of 


12th October 
2015 , 10-00 a.m. 


21st October 
2015,17-00 p.m. 


Commercial Envelope C1, 
Technical Envelope T1 


Tender 


4 Close For 


21st October 


Technical Envelope Ti 


21st October 
2015 , 17-01 p.m. 


Technical Bid 


2015 , 17-30 p.m. 


5 Close For 


21st October 


Commercial Envelope Ci, 


21st October 
2015 , 17-01 p.m. 


Price Bid 


2015 , 17-30 p.m. 


6 .. 


Online Final 


21st October 
2015 , 17-31 p.m. 


23rd October 
2015 , 13-00 p.m. 


Commercial Envelope C1, 
Technical Envelope Ti 


Confirmation 


23rd October 


23rd October 


Technical Envelope Ti 


7 Technical Bid 

Opening 


2015 , 15-00 p.m. 


2015 , 17-30 p.m. 


Commercial Envelope Ci, 


8 Price Bid 

Opening 


23rd October 
2015 , 15-00 p.m. 


23rd October 
2015 , 17-30p.m. 


अ . क्र 


ई-निविदा क्र . ८६१/ अपोआ/ संवसु / श्वान खाद्य निविदा/ २०१५, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५, अपर पोलीस आयुक्त, संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील बॉम्बशोधक व नाशक पथक येथील व गोरेगाव श्वानपथक येथे कार्यरत असलेल्या श्वानाकरिता दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ या तीन वर्ष कालावधीसाठी खाद्यपुरवठा करण्याकरिता खाद्यपुरवठादार ( मटन शॉप) मालकाकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात 
येत आहे : 
वस्तुंचे नाव प्रति श्वान प्रति दिन 

बॉम्ब शोधक व 

घातपात विरोधी 
अंदाजे लागणारे खाद्यप्रमाण नाशकपथक प्रति दिन 

श्वानपथक , 

गोरेगाव 
( प्रति दिन ) अंदाजे लागणारे 

प्रति दिन अंदाजे 
१२ श्वानांचे खाद्य 

लागणारे १२ श्वानांचे 
( आवश्यकतेनुसार ) 

खाद्य 

( आवश्यकतेनुसार ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


१ 


मटन ( बकऱ्याचे 


७५० ग्रॅम 


९ किलो 


९ किलो 


२ 


बीन हाडाचे) 
आरे कंपनीचे ( दूध शासकीय ) 
भाजी (कच्ची) 
ब्रेड ( लादी पाव ४०० गॅम ) 
बकऱ्याचेहाड ( बोन ४ इंच ) 


५०० मिली. 
२५० ग्रॅम 


eu 


६ लिटर 
३ किलो 
१२ लादी 


६ लिटर 
३ किलो 
१२ लादी 


४ 


५ 


१ लादी ( लादी पाव ४०० गॅम ) 
१ नग आठवड्यातून 

दोन वेळा . 


१२ नग आठवड्यातून 

दोन वेळा. 


१२ नग आठवड्यातून 

दोन वेळा. 
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४१ 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


६ 


४०० ग्रॅम 


७ 


तांदूळ 
डॉग फूड / रिगल पप 
डॉग पप्पी 

फूड 


५०० ग्रॅम 


४ किलो ८०० ग्रॅम 
६ किलो ( आवश्यकतेनुसार) 
६ किलो ( आवश्यकतेनुसार) 


४ किलो ८०० ग्रॅम 
६ किलो ( आवश्यकतेनुसार ) 
६ किलो ( आवश्यकतेनुसार ) 


८ 


५०० ग्रॅम 


( १) बृहन्मुंबई पोलीस दलातील संरक्षण व सुरक्षा शाखा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील बॉम्बशोधक व नाशक पथक , श्वान पथकातील बारा पोलीस 
श्वानांना तसेच गोरेगाव श्वान पथकातील बारा पोलीस श्वानांना प्रति दिन वरील नमूद केलेल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे खाद्यपदार्थ दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ 
ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत पुरविण्याच्या कामासाठी अपर पोलीस आयुक्त , संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई हे ई-निविदा (२ प्रतीत) मागवित 
आहेत . 


( २) पोलीस श्वानांना खाद्यपदार्थ पुरविण्यासाठी ज्या ठेकेदारांचे खाद्यगृह ( मटन शॉप ) श्वानपथक कार्यालयाच्या जवळपास असलेल्या ठेकेदारांना 
प्राधान्य दिले जाईल . 


( ३ ) निविदा स्वीकारण्याची शेवटची तारीख २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी संध्याकाळी १७-०० वाजेपर्यंत असून सादर केलेल्या ई- निविदा 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी १५-०० वाजता उघडण्यात येतील. ई- निविदा उघडण्याच्या वेळी ई-निविदा सादर करणारे ठेकेदार स्वतः किंवात्यांचे 
प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतील . 


( ४ ) कोणतीही एक किंवा सर्व ई-निविदा स्वीकारण्याचेकिंवा नाकारण्याचे संपूर्ण अधिकार खरेदी समितीस संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई यांनी राखून 
ठेवले आहेत . 


( ५) ज्या ठेकेदारांची ई-निविदा अंतिमरित्या मान्य केली जाईल , त्यास तीन वर्षांचा लेखी करार करावा लागेल आणि इसारा रक्कम रुपये ५,००० 
( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) एवढी रक्कम ऑनलाईन कोणत्याही बँकेचे डेबीट कार्ड / क्रेडीट कार्ड / नेट बँकींग वापरून सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून भरावी 
लागेल व ती रक्कम कराराची मुदत संपेपर्यंत परत मिळणार नाही . 


( ६) ठेकेदारांनी आपली ई-निविदा सादर करताना तांत्रिक लिफाफा क्र . १ मध्ये दुकानमालकी/ भाडेकरार पुरावा ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) यांचे 
आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र, गुमास्ता परवाना, पॅनकार्ड, २०१४-२०१५ चे आयकर भरल्याचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन सादर / अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसे 
न केल्यास निविदा विचारात घेतली जाणार नाही . 


( ७) ज्या ठेकेदारांची ई-निविदा स्वीकारली जाईल त्यांनी कार्यालयाच्या मागणीनुसार प्रति श्वानाप्रमाणे स्वतंत्र नमुन्यातच देयके सादर केली पाहिजेत . 


( ८ ) ई-निविदा सादर करणाऱ्या ठेकेदारांनी ई-निविदामध्ये मंजूर असलेल्या देय रकमेमध्ये मंजूर प्रमाणात बॉम्बशोधक व नाशक श्वान पथकातील 
आणि गोरेगाव श्वान पथकातील श्वानांना खाद्यपदार्थ व डॉगफूड देण्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे . वरील नमूद सर्व खाद्यपुरवठा एकाच ठेकेदाराकडून 
करणे आवश्यक आहे याची नोंद घ्यावी . 


( ९) श्वानांना पुरविण्यात येणारे खाद्यपदार्थ परस्पर श्वानांना पुरविण्याऐवजी श्वानपथक येथे नेमणुकीस असलेल्या पोलीस अंमलदारामार्फतच पुरविले 
पाहिजे . 


( १० ) ई-निविदा सादर करणारा ठेकेदार कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळल्यास तो ठेकेदार म्हणून नियुक्त करण्यास अपात्र असल्याचे 
समजले जाईल. 


( ११) झालेला करार तीन महिन्यांची पूर्वसूचना देऊन रद्द करण्याचे अधिकार खरेदी समिती संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई ( संरक्षण व सुरक्षा शाखा 
कोष ) यांनी राखून ठेवण्यात आले आहे . 


( १२ ) सादर करण्यात येणारा दरकरार संपुष्टात आल्यानंतर नवीन दरकरार अस्तित्वात येईपर्यंत किंवा दरकरार मुदत संपल्यानंतर सहा महिने यापैकी 
जी घटना अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत संबंधितांना करारात नमूद केल्याप्रमाणे खाद्यपुरवठा करणेबंधनकारक राहील, याची निविदा सादर करताना 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
भाग दोन ( पुरवणी ) -६ अ 
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( १३) नेमणूक झालेल्या ठेकेदाराकडून नियमानुसार सुरक्षा ठेव रक्कम ३ टक्के घेण्यात येईल. 


( १४ ) ई-निविदा भरताना निविदाकारास टेंडर डाऊनलोड, ऑनलाईन सबमिशन आणि ऑनलाईन फायनल कन्फर्मेशन ह्या स्टेजेस ऑनलाईन 
कम्प्लीट करणे बंधनकारक राहील . जर तसे न केल्यास त्याची जबाबदारी ही ठेकेदाराकडेच राहील . 


( १५ ) जे 

पुरवठादार खालील खाद्यपदार्थ पुरविण्यास इच्छुक आहेत त्यांनी सदर खाद्यपदार्थांचे दर (प्रती किलोसाठी/ प्रती लिटरसाठी इत्यादी) दर 
ऑनलाईनच भरण्यात यावे. तसेच अ. क्र . १ ते ८ मधील नमूद खाद्यपुरवठा करणे पात्र पुरवठादारावर बंधनकारक राहील. 

श्वानांना देण्यात येणारे खाद्यपदार्थ खालीलप्रमाणे आहेत : 


अ.क्र . 


पदार्थाचे नाव 


दर 


रक्कम रुपयात 


पहिले वर्ष 


दुसरे वर्ष 


तिसरे वर्ष 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 

२ 


मटन ( बकऱ्याचे बीन हाडाचे) 
आरे कंपनीचे ( दूध शासकीय ) 

भाजी ( कच्ची) 
ब्रेड ( लादी पाव ४०० ग्रॅम ) 
बकऱ्याचे हाड ( बोन ४ इंच ) 

तांदूळ 
डॉग फूड /रिगल पप 


१ किलो 
१ लिटर 
१ किलो 
१ लादी 


mo 


१ नग 


६ 


७ 


१ किलो 
१ किलो 
१ किलो 


८ 


डॉग पपी फूड. 


( १६ ) सदर खाद्यपदार्थ हे प्रमाणित मापनाप्रमाणे असावेत , अन्न भेसळरहित असावे. 


( १७ ) मंजूर श्वानांच्या संख्येत वाढ अगर घट झाली तर कार्यरत श्वानांच्या संख्येनुसार खाद्यपुरवठा करणे बंधनकारक राहील . 


( १८ ) ई-निविदा अर्ज व ई-निविदा सूचनाविषयक आवश्यक माहिती https://mapo.maharashtra.etenders.in ह्या साईटवरून दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०१५ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी संध्याकाळी १७-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहील . निविदा शुल्क रुपये २,००० (रुपये 
दोन हजार फक्त ) ऑनलाईन कोणत्याही बँकेचे डेबीट कार्ड /क्रेडीट कार्ड / नेट बँकींग वापरून भरल्यानंतर ई-निविदा अर्ज डाऊनलोड करण्यात यावा. निविदा 
शुल्क परत मिळणार नाही. 


( १९ ) ई-निविदाकारास क्लास २ किंवा क्लास ३ चे डिजिटल सर्टिफिकेट ( Digital Certificate) घेणे बंधनकारक आहे. डिजिटल सर्टिफिकेट शिवाय 
ई -निविदाकार निविदेमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही . तसेच ई-निविदाकारास ऑन लाईन फायनल कन्फरमेशन (online final confirmation) च्या वेळी 
रक्कम रुपये १,०५४ ( अक्षरी रुपये एक हजार चौपन्न फक्त) ऑन लाईन कोणत्याही बँकेचे डेबीट कार्ड /क्रेडीट कार्ड / नेट बँकींग वापर करून भरणा करावे 
लागेल . 


( २० ) कोणतीही एक किंवा सर्व निविदा स्वीकारण्याचेकिंवा नाकारण्याचे अधिकार खरेदी समिती, संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई यांनी स्वतःकडे राखून 
ठेवले आहेत . 


महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ च्या राजपत्रात व मुंबई पोलिसांच्या www.mumbaipolice.org संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


किरण शेलार , 


क्रमांक अपोआ / संवसु / वेतन / ३२४० / १५ , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ 


अपर पोलीस आयुक्त , 
संरक्षण व सुरक्षा, मुंबई . 
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SECOND EXTENSION 


Online tender are invited for the Annual Comprehensive , Preventive /Corrective Maintenance Contract 
for C.C.TV. (Close Circuit Television ) which was installed at Office of the Commissioner of Police , Crawfort 
Market , Mumbai. 


Schedule 


Sr. MAPO Stage 
No. 


Contractor 

Stage 


Start Date 
and Time 


Expiry Date 
and Time 


Envelopes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 Release Tender 


14th August 
2015 , 17-30 p.m. 


14th August 
2015 , 10-00 a.m. 
17th August 
2015 , 10-00 a.m. 


2 .. 


Tender 
Download . 


26th October 
2015 , 13-00 p.m. 


Commercial Envelope C1, 
Technical Envelope T1 . 
Commercial Envelope C1, 
Technical Envelope T1. 


3 .. 


Online 
Submission of 
Tender . 


17th August 
2015 , 10-00 a.m. 


26th October 
2015 , 17-00 p.m. 


4 Close For 

Technical Bid . 


26th October 
2015 , 17-01 p.m. 
26th October 
2015 , 17-01 p.m. 


5 Close For 

Price Bid . 


6 .. 


Online Final 
Confirmation 


26th October 
2015 , 17-31 p.m. 


26th October Technical Envelope T1 
2015 , 17-30 p.m. 
26th October 2015 , Commercial Envelope Ci, 
17-30 p.m. 
28th October 2015 , Commercial Envelope Ci, 
13-00 p.m. 

Technical Envelope T1 . 
28th October 2015 , Technical Envelope Ti 
17-30 p.m. 
28th October 2015 , Commercial Envelope Ci, 
17-30 p.m. 


7 TechnicalBid 

Opening 


28th October 
2015 , 15-00 p.m. 
28th October 
2015 , 15-00 p.m. 


8 Price Bid 

Opening 


Tender No. 751/ P & S /AMC /15 


Sr.No. 

( 1 ) 


Description of the Items 

( 2 ) 


Make 

(3 ) 


Name of equipment 

( 4 ) 


Qty . Tender Fee 
(5 ) 

(6 ) 


Rs. 


1 . 


7 


PELCO 
PELCO 


ICSO90B -CSV4A 
CC3651H - 2X 


2 . 


12 


Fixed Dome Camera with Varifocal Lens 
Fixed CS Mount Camera 
With Weather Proof 
Housing and Varifocal Auto 
Iris Lens 
Speed Dome Camera Outdoor 


12VD2.8-12 


12 
12 
2 
2 


3 . 


PELCO 


SD53TC -PG -EO - X 
With IWM -GY 


16 Channel each 


2 


2,000 


4 . Main Control Room Equipments : 

Digital Video recorder PC based 
( ii ) PENTIUM -4 3.0 HT PROCESSOR 

INTEL ORIGINAL M / B 
512 MB DDR RAM 400 MHz 
1.44 MB FDD 
400 GB HARD DISK DRIVE 

BARACUDA 
52X CD R / W INTERNAL 
CABINETGRABIT 
K / B MOUSE MOUSE PAD DUST 

COVER 
ATT GH ( gxquit ) -६ अ 


NEOSYST 
INTEL 

INTEL 
TRANSENT 

SONY 
SEAGATE 


2 
1 
1 


1 
1 


SAMSUNG 

1 BOX 
1 COMP 


1 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( iii) OPERATING SYSTEMS XP PROF 


MICROSOFT 


2 


( iv ) 


PC MONITOR 22" LCD 


VIEWSONIC 


2 


( v ) 


C.C.TV. MONITOR 21" 


PELCO 


2 


(vi) 


UPS 500 VA 


APC 


2 


8 


(vii) Power Supply 
(viii ) SWITCHER 


MATRIX 


2 


Details are as under : 


Last date of Submission of Sealed Tender : 26th October 2015 upto 17-30 hrs . 
Date of Opening of Technical Tender : 

28th October 2015 at 15-00 hrs . 
Tender shall remain valid 

up to : 

120 days for the date of opening of the tender . 
(2 ) Tender Forms will be available on https://mapo.maharashtra.etenders.in between 17th August 
2015 , 10-00 hrs . to 26th October 2015,17-00 hrs. and Tender Form Fees Rs . 2,000 should be paid online only . 

( 3) Additional Commissioner of Police , Protection and Security , Mumbai reserves the right to ignore a 
tender sent by a tenderer who fails to comply with the instructions given herein . 

(4 ) Additional Commissioner of Police , Protection and Security , Mumbai does not plead himself to accept 
the lowest or any tender and reserves the right of accepting anyone or rejecting all of them . 

(5 ) The Tenderer should pay Earnest Money Deposit (EMD ) Rs. 5,000 online through Debit Card / Credit 
Card / Net Banking /RTGS /NEFT. 

(6 ) It is binding to e- tenderer to obtain Digital Certificate of class 2 or class 3 category . Without digital 
Certificate e-tenderer cannot participate in tender procedure. At the time of online final confirmation e-tenderer 
has to pay Rs. 1,054 online through any banks Debit Card / Credit Card / Net Banking . 

(7 ) The successful tenderer will have to deposit security deposit equal to 3 % of the value of the order . 
This amount should be deposited by Crossed Demand Draft on Nationalized Bank /Schedule Bank drawn in 
favour of " THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI” and enter into an agreement for due 
performance of the contract . This Demand Draft will be returned to the concerned company after the expiry of 
AMC period . 

(8 ) Tenderers should furnish the information about their present clients to whom they are rendering 
their services . 

( 9 ) Tenderers should have necessary authorization of Original Equipment Manufacturer ( O.E.M.) and 
should give their past experience about the handling and maintaining of the abovesaid equipment. 

( 10 ) Tenderers must have their service center in the jurisdiction of Brihan Mumbai. 

( 11) Tenderers have to complete three stages i.e. Tender Download , Online Submission of Tender and 
Online Final Confirmation online on https://mapo.maharashtra.etenders.in 
( 12 ) The Tenderer should furnish two envelopes towards the tender , namely : 
(i) Technical bid 

(ii ) Price bid 
The " Technical Bid ” Envelope should consist following documents : 
(0 ) Sales Tax Clearance Certificate of pervious year 
( ii ) Experience Certificate 
(iii) Signed copy of Tender Document 
( iv ) Profile of the Company / Owner 
(v ) Separate Lists of parts/components/nature ofwork in case of Comprehensive Maintenance Contract/ 

Non -Comprehensive Maintenance Contract. 
( vi ) O.E.M. Certificate 
(vii ) Last three years IT Return Certificate 
( vii) VAT Certificate 
(ix ) Affidavit 
(x ) Declaration 
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( All above documents should be submitted online in .pdf or .jpg formate) 


The “ Price Bid ” Envelope should consist of following thing : 


Price of repairing and maintenance for C.C.TV. (Close Circuit Television ) installed at the Office of 
the Commissioner of Police , Mumbai with Comprehensive and Non - Comprehensive for 
1 year , 2 years and 3 years . 


( ii ) Any other taxes as per government rules. 


AMC 


AMC 


Service Tax 


Total 


Duration 


Amount 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


First Year 


Second Year 


Third Year 


KIRAN SHELAR , 


Addl. Commissioner of Police , 


Protection and Security , Mumbai. 
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SECOND EXTENSION 


Online tender are invited for the Annual Comprehensive , preventive/ corrective Maintenance Contract 
for C.C.T.V. (Close Circuit Television ) which was installed at High Court, Mumbai. 


Schedule 


Seq. MAPO Stage 
No. 


Contractor 

Stage 


Start Date 
and Time 


Expiry Date 
and Time 


Envelopes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 Release Tender 


14th August 
2015 , 17-30 . 
26th October 
2015 , 13-00 . 


2 .. 


14th August 
2015 , 10-00 . 
17th August 
2015 , 10-00 . 
17th August 
2015 , 10-00 . 


Tender 
Download . 


Commercial Envelope Ci, 
Technical Envelope T1. 
Commercial Envelope Ci, 
Technical Envelope T1 . 


3 .. 


Online 
Submission of 
Tender. 


26th October 
2015 , 17-00 . 


Technical Envelope T1 


4 Close For 

Technical Bid . 


26th October 
2015 , 17-01. 


26th October 
2015 , 17-30 . 


Commercial Envelope Ci, 


5 Close For 

Price Bid . 


26th October 
2015 , 17-01. 


26th October 
2015 , 17-30 . 


6 .. 


Online Final 
Confirmation . 


26th October 
2015 , 17-31. 


28th October 
2015 , 13-00 . 


Commercial Envelope Ci, 
Technical Envelope T1 . 


Technical Envelope T1 


7 Technical Bid 

Opening 


28th October 
2015 , 15-00 . 


28th October 

17-30 . 


2015 , 


Commercial Envelope C1. 


8 Price Bid 

Opening 


28th October 
2015 , 15-00 . 


28th October 
2015 , 17-30 . 


Tender No. 750 / P & S /AMC/ 15 


Sr.No. 

( 1 ) 


Description of the Items 

( 2 ) 


Make 

( 3 ) 


Model 

(4 ) 


Qty Tender Fee 
( 5 ) 

(6 ) 


Rs. 


21 


PELCO 
PELCO 


ICS090B -CSV4A 
CC 3651H - 2X 


6 


12VD 2.8-12 


16 Channel each 


2 
2 


1 Fixed Dome Camera with Varifocal Lens 
2 Fixed CS Mount Camera 

With weather Proof 
Housing and Varifocal Auto 

Iris Lens. 
3 Main Control Room Equipments : 
(i) Digital Video recorder PC based 
( ii) PENTIUM -43.0 HT PROCESSOR 

INTEL ORIGINAL M / B 
512 MB DDR RAM 400 MHz 
1.44 MB FDD 
400 GB HARD DISK DRIVE 

BARACUDA 
52X CD R /W INTERNAL 
CABINET GRABIT 
K / B MOUSE SPK 

HEADPHONMIC COVER 
(ii) OPERATING SYSTEMS XP PROF 


NEOSYST 
INTEL 

INTEL 
TRANSEND 

SONY 
SEAGATE 


2,000 


SAMSUNG 

I BOX 
I COMP 


MICROSOFT 


2 


(iv ) 


PC MONITOR 21" 


SAMSUNG 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( U ) 


LCD MONITOR 22" 


SAMSUNG 


1 


( vi) 


CCTV MONITOR 21" 


PELCO 


2 


(vii ) Power Stabiliser 1 KVA 


1 


(viii) Power Supply 


or 


Details are as under : 


Last date of Submission of Sealed Tender : 


26th October 2015 upto 17.30 hrs . 


Date of Opening of Technical Tender : 


28th October 2015 at 15.00 hrs . 


Tender shall remain valid upto : 


120 days for the date of opening of the tender. 


(2 ) Tender Formswill be available on https://mapo.maharashtra.etenders.in between 17th August 2015 , 


10-00 hrs. to 26th October 2015,17-00 hrs. and Tender Form Fees Rs. 2,000 should be paid online only . 


( 3) Additional Commissioner of Police , Protection and Security , Mumbai reserves the right to ignore a 


tender sent by a tenderer who fails to comply with the instructions given herein . 


(4 ) Additional Commissioner of Police , Protection and Security , Mumbai does not plead himself to accept 
the lowest or any tender and reserves the right of accepting anyone or rejecting all of them . 


(5 ) The Tenderer should pay Earnest Money Deposit (EMD ) Rs . 5,000 online through Debit Card / Credit 
Card / Net Banking /RTGS/NEFT. 


(6 ) It is binding to e-tenderer to obtain Digital Certificate of class 2 or class 3 category . Without digital 


Certificate e -tenderer cannot participate in tender procedure . At the time of online final confirmation e -tenderer 


has to pay Rs . 1,054 online through any banks Debit Card / Credit Card / Net Banking . 


( 7) The successful tenderer will have to deposit security deposit equal to 3 % of the value of the order . 
This amount should be deposited by Crossed Demand Draft on Nationalized Bank /Schedule Bank drawn in 


favour of “ THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI” , and enter into an agreement for due 


performance of the contract. This Demand Draft will be returned to the concerned company after the expiry of 


AMC period . 


(8 ) Tenderers should furnish the information about their present clients to whom they are rendering 


their services . 


( 9) Tenderers should have necessary authorization of Original Equipment Manufacturer ( O.E.M.) and 


should give their past experience about the handling and maintaining of the abovesaid equipment. 


( 10 ) Tenderers must have their service center in the jurisdiction of Brihan Mumbai. 


( 11 ) Tenderers have to complete three stages i.e. Tender Download , Online Submission of Tender and 


Online Final Confirmation online on https://mapo.maharashtra.etenders.in 
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( 12 ) The Tenderer should furnish two envelopes towards the tender, namely : 


(i) Technicalbid 


(ii ) Price bid 


The " Technical Bid ” Envelope should consist following documents : 


(i ) 


Sales Tax Clearance Certificate of pervious year. 


(ii) Experience Certificate 


(iii) Signed copy of Tender Document 


( iv ) Profile of the Company / Owner. 


(u) Separate Lists of parts/components/nature of work in case of Comprehensive Maintenance Contract / 

Non - Comprehensive Maintenance Contract. 


(vi ) O.E.M. Certificate 


(vii ) Last three years IT Return Certificate 


( viii ) VAT Certificate 


( ix ) Affidavit 


( x ) 


Declaration 


( All above documents should be submitted online in.pdfor.jpg formate .) 


The “ Price Bid ” Envelope should consist of following thing : 


(i) Price of repairing and maintenance for C.C.T.V. (Close Circuit Television ) installed at the High 
Court, Mumbai with Comprehensive and Non - Comprehensive for 1 year , 2 years and 3 years . 

( ii ) Any other taxes as per Government rules . 


AMC 


AMC 


Service Tax 


Total 


Duration 


Amount 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


First Year 


Second Year 


Third Year 


KIRAN SHELAR , 


Addl. Commissioner of Police, 


Protection and Security , Mumbai. 
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प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , विष्णूपुरी, नांदेड यांचे अधिनस्त असलेल्या महाविद्यालयासाठी ६ सीएम 
१.५ सीएम क्युबीक क्षमतेच्या ऑक्सीजन सिलेंडर व ७ सीएम नायट्रस ऑक्साईड कुप्या खरेदी करण्यासाठी दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तथापि, सदर कालावधीत अल्पसा प्रतिसाद मिळाल्यामुळे सदर 
निविदेस दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. निविदा दोन लिफाफा 
पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


यंत्राचे नाव 


नग 
( ३ ) 


निविदा फॉर्म किंमत 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


रुपये 


१ 


३० 
५० 


२ 


7cm. ऑक्सीजन सिलेंडर 
1.5 cm. ऑक्सीजन सिलेंडर 
7cm. नायट्रस ऑक्साईड कुप्या 
7cm कार्बनडॉय ऑक्साईड कुप्या 


१,००० 


३ 


२५ 


४ 


५ 


निविदा फॉर्म, यंत्रसामग्री भांडार विभाग, डॉ . शंकराराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , विष्णूपुरी , नांदेड येथे दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१५ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत सुट्टीचे दिवस सोडून कामाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० व 
दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० या वेळेत विक्रीकरिता उपलब्ध राहतील . 

निविदा फॉर्मची किंमत ना - परतावा राहील . अधिष्ठाता, डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , विष्णूपुरी, नांदेड यांनी 
निर्देशित केलेल्या मोहोरबंद निविदा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५, सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत अधिष्ठाता, डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय , विष्णूपुरी , नांदेड या कार्यालयात स्वीकारल्या जातील . तद्नंतर येणाऱ्या निविदा अथवा पोस्टाने आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार 
नाहीत . मोहोरबंद निविदा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता मा . अधिष्ठाता यांच्या दालनात उघडण्यात येतील . निविदा 
भरलेल्या निविदाधारकांना अथवा प्रतिनिधीस त्यावेळी स्वखर्चाने हजर रहावे लागेल . 


निविदामधील नियम , अटी व शर्ती निविदा भरणाऱ्यावर बंधनकारक राहतील. 


अधिष्ठाता , 


डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , 

विष्णूपुरी , नांदेड . 


भाग दोन ( पुरवणी ) -७ 


प्रथममुदतवाढ 


oh 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागांतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींकरिताविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीतआहेत.ही जाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा क्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादर 


निविदाउघडण्याचा 


निविदाविक्रीव तयारकरण्याचा कालावधी 


क्र. 


करण्याचादिनांक 


दिनांक 


(३) 


(४) 


(८) 


१ 


ई-२३ 


प्रथम 


PrintingofPCPNDT LawBook 


दिनांक ८ऑक्टोबर२०१५ते २१आक्टोबर२०१५ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक २१ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी२-०१ते 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत 


दिनांक 
२१ऑक्टोबर२०१५ 

संध्या.५-०१ते 
२६ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
२६ऑक्टोबर२०१५ दुपारी२-०१वा. 


मुदतवाढ 


पासूनते ५-३०वा.पर्यंत 


२ 


ई-२४ 


MarkerPen 


२.अधिकमाहितीसाठीइच्छुकनिविदाधारकयांनीhttp://phd.maharashtra.etenders.in,arogya.maharashtra.gov.inयासंकेतस्थळांवरसंपर्कसाधावा. 


ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखालील नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा: 
संकेतस्थळ: http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्कक्रमांक:020-30187500 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके 

१ ९ ३७ 


Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


FIRSTEXTENSION 


HTT CH ( arquit ) — 637 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement): 


NameofItem 


Type 


ClosingofBid 


Sr.Tender No.No. 


PeriodofSaleand PreparationofBid 


BidOpening 


DateofBid Submission 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-23 


PrintingofPCPNDT LawBook 


First Extension 


8thOctober 

2015to 21stOctober 

2015 

upto 14-00hrs. 


21stOctober 

2015, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


21stOctober 

2015 17-01hrs. 

to 26thOctober 

2015 

upto 14-00hrs. 


26thOctober 

2015 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


1 


E-24 


MarkerPen 


2.Fordetailedinformation,thebiddersinterestedinbiddingmayvisitthewebsitehttp://phd.maharashtra.etenders.in,arogya.maharashtra.gov.in 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact: Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNo.:020-30187500 Email:Support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


५१ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबई 


५२ 


निविदा सूचना 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींकरिताविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीतआहेत. हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोनमध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


बाबीचेनाव 


निविदाडाऊनलोड 

करण 


निविदापूर्व 


निविदासादर 


निविदा क्रमांक (२) 


क्र. 


सभा 


करणे 


निविदाबंद करण्याचादिनांक 

(७) 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक (८) 


१ 


ई-१९४ 


Supply,Installationand CommissioningofTest Chamberasspecification inAnnexure“A”and“B”. 


दिनांक १४ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी २-३०वाजता 


दिनांक २८ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी २-००वाजता 


दिनांक ८ऑक्टोबर२०१५ 

सकाळी १०-००वा.ते 

दिनांक २८ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १५ऑक्टोबर२०१५ 
सकाळी९-४५वा. 

तं 

दिनांक २८ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत 


दिनांक 
३नोव्हेंबर२०१५ 

दुपारी 
२-००वा.पासून 
सायंकाळी५-०० 

वाजपयंत. 


२ 


ई-१९५ 


PowerAnalyzerand InfraredThermometer. 


ई-२०२ 


Microslides 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


(२)अधिकमाहितीसाठीइच्छुकउत्पादकयांनीWebsite:http://mahatenders.gov.inarogya.maharashtra.gov.inयासंकेतस्थळांवरसंपर्कसाधावा. (३)निविदाशुल्करुपये२,०००(प्रतिनिविदाफॉर्म)हेऑनलाईनगेटवेद्वारेनिविदाविक्रीकालावधीमध्येदुपारी२-००वाजेपर्यंतभरावेलागतील. 

(४)सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईयांनीनिविदेतीलबाबींचीसंख्याकमी/अधिककरण्याचेआणिकोणतेहीकारणनदेतानिविदानाकारण्याचेअधिकारस्वतःकडेराखून 
ठेवलेआहेत. 


ई-निविदेबाबतच्यामाहितीसाठी/मदतीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा. 


संकेतस्थळ 
: 
https://mahatenders.gov.in संपर्कक्रमांक1800-233-7315,91-7878107985,+91-7878107986,+91-7878007972and+91-7878007973 


Email:eproc.support@maharashtra.gov.in 


सहसंचालकआरोग्यसेवा 
( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


JOINTDIRECTORATEOFHEALTHSERVICES(PROCUREMENTCELL),MUMBAI 


TenderNotice 


JointDirectorofhealthservices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthefollowingitems forrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette,Part-II (Supplement): 


NameofItem 


BidOpening 


Sr.Tender No.No. (1)(2) 


PeriodofBid Download 

(4) 


PreBid Meeting 

(5) 


DateofBid Submission 

(6) 


DateofBid 
Closing 

(7) 


(3) 


(8) 


1 


E-194 


14thOctober 

2015 14-30hrs. 


28thOctober 

2015 
at14-00p.m. 


Supply,Installationand CommissioningofTest Chamberasspecification inAnnexure“A”and“B”. PowerAnalyzerand InfraredThermometer. 


8thOctober 

2015 
10-00a.m. 

to 28thOctober 

2015upto 
14-00p.m. 


15thOctober 

2015 
10-00a.m. 

to 28thOctober 

2015upto 
14-00p.m. 


3rdNovember 2015from 
14-00p.m. 

upto 
17-00p.m. 


2 


E-195 


3 


E-202 


Microslides 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


(2)Fordetailedinformation,theinterestedmanufacturersmayvisitthewebsitehttps://mahatenders.gov.in,arogya.maharashtra.gov.in (3)Thenonrefundabletenderfeepertender@ofRs.2,000willhavetobepaidbyonlinegatewayonorbeforesalecloseoftenderupto14-00hrs. 

(4)TheJointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaireservestherighttoincreaseordecreasethequantitytobepurchasedand alsoreservestherighttocancelallthetenderswithoutgivinganyreasonto. 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact: Website:https://phd.mahatenders.gov.in ContactNo.1800-233-7315,91-7878107985,+91-7878107986,+91-7878007972and+91-7878007973 Email:eproc.support@maharashtra.gov.in 


184, 


34.HETÀ/CRCI08/-c/f49/409/FIEF.80/ 
दिनांक३०सप्टेंबर२०१५. 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


५३ 


सहसंचालक,वित्तवलेखा(राष्ट्रीयआरोग्यअभियान),मुंबई 


५४ 


निविदा सूचना 


राज्यआरोग्यसोसायटी,मुंबईहेआवश्यकअसणाऱ्याखालीलसेवांकरिताविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेनिविदामागवितआहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोनमध्येदेखील प्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


बाबीचेनाव 


निविदाविक्रीव 


निविदापूर्व 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमाक 


सभा 


करण्याचादिनांक 


तयारकरण्याचा कालावधी (४) 


(२) 


(८) 


१ 


एम-४ 


AppointmentofAgencyfor AnnualMaintenanceof 
EPABXSystemforoneyear. 


१ऑक्टोबर२०१५ 
ते२१ऑक्टोबर२०१५ संध्या.१७-००वाजेपर्यंत. 


ऑक्टोबर२०१५ दुपारी१५-००वा. 


२१ऑक्टोबर२०१५ दुपारी१३-००वाजेपर्यंत. 


२१ऑक्टोबर२०१५ दुपारी१३-००वा.पर्यंत. 


२१ऑक्टोबर२०१५ दुपारी१३-०१वा.ते संध्या.१७-००वा.पर्यंत. 


अधिकमाहितीसाठीइच्छुकनिविदाधारकयांनीhttps://nrhm.maharashtra.gov.inयासंकेतस्थळावरसंपर्कसाधावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


सहसंचालक,वित्तवलेखा (राष्ट्रीयआरोग्यअभियान), 

मुंबई. 


JOINTDIRECTOR,FINANCE(NATIONALHEALTHMISSION),MUMBAI 


TenderNotice 


StateHealthSociety,Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthefollowingservicesfor requirementofStateHealth Society,Mumbai. TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, SupplementII: 


Nameof 


DateofBid 


Bid 


Sr.Tender 
No.No. 


DateofPre 

Bid 


Closingof 

Bid 


Items 


Submission 


Opening 


PeriodofSale 
andPreparation 

ofBid 

(4) 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1M-4 


AppointmentofAgencyfor AnnualMaintenanceof 
EPABXSystemforoneyear. 


1stOctober2015 to21stOctober2015 

upto17-00hrs. 


7thOctober2015 

at15-00hrs. 


21stOctober2015 

13-00hrs. 


21stOctober2015 upto13-00hrs. 


21stOctober2015 

at13-01hrs. to17-00hrs. 


Fordetailedinformation,thebiddersinterestedinbiddingmayvisitthewebsitehttps://nrhm.maharashtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


Sh.73737/94-8/EPABXSystem/2084-88, 
दिनांक५ऑक्टोबर२०१५. 


JointDirector,Finance (NationalHealthMission), 

Mumbai. 


५५ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबई 


निविदा सूचना 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींकरिताविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीतआहेत. हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोनमध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


बाबीचेनाव 


निविदा क्रमांक 


निविदापूर्व 


निविदासादर 


निविदाडाऊनलोड 

करण (४) 


निविदाबंद करण्याचादिनांक 


क्र. 


सभा 


करणे 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक (८) 


दिनांक 
४नोव्हेंबर२०१५ 


१ 


दिनांक १७ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी २-३०वाजता 


दिनांक २९ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी २-००वाजता 


दुपारी 


ई-२०३ 

३००एमएक्सरेमशीन ई-२०४कॉम्प्युटराईज्डरेडिओग्राफीसिस्टीम 
ई-२०५सी-आर्ममशीन 
ई-२०६सी-आर्मटेबल 
ई-२०७पॉवरबोनड्रील 

PneumaticTourniquet ई-२०९स्टीलकपाटखरेदी 


दिनांक 
८ऑक्टोबर२०१५ 

सकाळी १०-००वा.ते 

दिनांक २९ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक ८ऑक्टोबर२०१५ 
सकाळी१०-००वा. 

त 

दिनांक २९ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत 


२-००वा.पासून 
सायंकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


(२)अधिकमाहितीसाठीइच्छुकउत्पादकयांनीWebsite:https://mahatenders.gov.in,arogya.maharashtra.gov.inयासंकेतस्थळांवरसंपर्कसाधावा. (३)निविदाशुल्करुपये२,०००(प्रतिनिविदाफॉर्म)हेऑनलाईनगेटवेद्वारेनिविदाविक्रीकालावधीमध्येदुपारी२-००वाजेपर्यंतभरावेलागतील. 

(४)सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईयांनीनिविदेतीलबाबींचीसंख्याकमी/अधिककरण्याचेआणिकोणतेहीकारणनदेतानिविदानाकारण्याचेअधिकारस्वतःकडेराखून ठेवलेआहेत. 


कृपयाखालील 


ई-निविदेबाबतच्यामाहितीसाठी/मदतीसाठी 

नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा 
. 
संकेतस्थळ 
: 
https://mahatenders.gov.in संपर्कक्रमांक1800-233-7315,91-7878107985,+91-7878107986,+91-7878007972and+91-7878007973 


Email:eproc.support@maharashtra.gov.in 


सहसंचालकआरोग्यसेवा 
( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबईकरिता 
. 


JOINTDIRECTOROFHEALTHSERVICES(PROCUREMENTCELL),MUMBAI 


TenderNotice 


ATT GHA ( arquit) — 


JointDirectorofhealthservices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthefollowingitems forrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette,Part-II (Supplement): 


NameofItem 


BidOpening 


Sr.Tender No.No. (1)(2) 


PeriodofBid Download 

(4) 


PreBid Meeting 

(5) 


DateofBid Submission 

(6) 


DateofBid 
Closing 

(7) 


(3) 


(8) 


1 2 


E-203 E-204 


17thOctober 

2015at 14-30hrs. 


29thOctober 

2015 
at14-00p.m. 


3 


E-205 E-206 


300mAX-rayMachine ComputerizedRadiography 
System. C-ArmMachine C-ArmTable PowerBoneDrill 
PneumaticTourniquet PurchaseofSteel Coupboard. 


8thOctober 

2015 
10-00a.m. 

to 29thOctober 

2015upto 


4 


8thOctober 

2015 
10-00a.m. 

to 29thOctober 

2015upto 
14-00p.m. 


4thNovember 

2015from 
14-00p.m. 

upto 
17-00p.m. 


5 


E-207 


6 


E-209 


14-00p.m. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


(2)Fordetailedinformation,theinterestedmanufacturersmayvisitthewebsitehttps://mahatenders.gov.in,arogya.maharashtra.gov.in (3)Thenonrefundabletenderfeepertender@ofRs.2,000willhavetobepaidbyonlinegatewayonorbeforesalecloseoftenderupto14-00hrs. 

(4)TheJointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaireservestherighttoincreaseordecreasethequantitytobepurchasedand alsoreservestherighttocancelallthetenderswithoutgivinganyreasonto. 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:https://mahatenders.gov.in ContactNo.1800-233-7315,91-7878107985,+91-7878107986,+91-7878007972and+91-7878007973 Email:eproc.support@maharashtra.gov.in 


734, 


JointDirectorofHealthServices 


35.PUTTERST68/-C/fry/40/FIE7.8C/ 
दिनांक३ऑक्टोबर२०१५ 
. 


(ProcurementCell),Mumbai. 


५७ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबई 


५८ 


निविदा सूचना 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींकरिताविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीतआहेत. हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


बाबीचेनाव 


निविदापूर्व 


निविदासादर 


क्र. 


क्रमाक 


निविदाडाऊनलोड 

करणे (४) 


सभा 


करणे (६) 


निविदाबंद करण्याचादिनांक 

(७) 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक (८) 


(२) 


दिनांक १७ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी ३-३०वाजता 


दिनांक २९ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी २-००वाजता 


१ 


ई-२१० 


डायलिसीसमशीनविथ 

आर.ओ.प्लान्ट 


दिनांक 
८ऑक्टोबर२०१५ 

सकाळी १०-००वा.ते 

दिनांक २९ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
८ऑक्टोबर२०१५ 
सकाळी१०-००वा. 

ते 

दिनांक २९ऑक्टोबर२०१५ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत 


दिनांक ४नोव्हेंबर२०१५ 

दुपारी 
२-००वा.पासून 
सायंकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


ई-२११ 


बायनाक्युलरमायक्रोस्कोप 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


(२)अधिकमाहितीसाठीइच्छुकउत्पादकयांनीWebsite:https://mahatenders.gov.in,arogya.maharashtra.gov.inयासंकेतस्थळांवरसंपर्कसाधावा. (३)निविदाशुल्करुपये२,०००(प्रतिनिविदाफॉर्म)हेऑनलाईनगेटवेद्वारेनिविदाविक्रीकालावधीमध्येदुपारी२-००वाजेपर्यंतभरावेलागतील. 

(४)सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईयांनीनिविदेतीलबाबींचीसंख्याकमी/अधिककरण्याचेआणिकोणतेहीकारणनदेतानिविदानाकारण्याचेअधिकारस्वतःकडेराखून 
ठेवलेआहेत. 


ई-निविदेबाबतच्यामाहितीसाठी/मदतीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: 
संकेतस्थळ 
: 
https://mahatenders.gov.in संपर्कक्रमांक1800-233-7315,91-7878107985,+91-7878107986,+91-7878007972and+91-7878007973 


Email:eproc.support@maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
मुंबई 
. 


JOINTDIRECTOROFHEALTHSERVICES(PROCUREMENTCELL),MUMBAI 


TenderNotice 


भाग दोन ( पुरवणी) -८ अ 


JointDirectorofhealthservices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthefollowing itemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette,Part-II (Supplement): 


NameofItem 


BidOpening 


Sr.Tender No.No. (1)(2) 


PeriodofBid Download 

(4) 


PreBid 
Meeting 

(5) 


DateofBid Submission 

(6) 


DateofBid 
Closing 

(7) 


(3) 


(8) 


17thOctober 

2015at 15-30hrs. 


29thOctober 

2015 
at14-00p.m. 


1 


4thNovember 2015from 
14-00p.m. 

upto 


E-210 


8thOctober 

2015 
10-00a.m. 

to 29thOctober 

2015upto 
14-00p.m. 


DialysisMachinewith R.O.Plant. 
BinocularMicroscope 


8thOctober 

2015 
10-00a.m. 

to 29thOctober 
2015upto 
14-00p.m. 


17-00p.m. 


2 


E-211 


(2)Fordetailedinformation,theinterestedmanufacturersmayvisitthewebsitehttps://mahatenders.gov.in,arogya.maharashtra.gov.in (3)Thenonrefundabletenderfeepertender@ofRs.2,000willhavetobepaidbyonlinegatewayonorbeforesalecloseoftenderupto14-00hrs. 

(4)TheJointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaireservestherighttoincreaseordecreasethequantitytobepurchasedand alsoreservestherighttocancelallthetenderswithoutgivinganyreasontoo. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact: Website:https://mahatenders.gov.in ContactNo.1800-233-7315,91-7878107985,91-7878107986,+91-7878007972and+91-7878007973 Email:eproc.support@maharashtra.gov.in 


- 


JointDirectorofHealthServices 


stolicBTT/C247&T/-C/f49-408/File..89/ 
दिनांक५ऑक्टोबर२०१५. 


(ProcurementCell),Mumbai. 


५ ९ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , घोडेगांव , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे 


ई-निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , घोडेगाव , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे हे प्रकल्पाच्या अधिनस्त असलेल्या 
४ जिल्ह्यांसाठी ( सातारा , सांगली, कोल्हापूर, पुणे) ब गटांच्या योजना राबविण्यासाठी सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाकरिता मान्यताप्राप्त 
नोंदणीकृत सेवाभावी संस्थाकडून खालील ब गटांच्या योजना राबविण्याकरिता जाहीर ई-निविदा ( ऑनलाईन ) मागवीत आहे : 


अ . क्र . 


तपशील 


निविदा 
फॉर्मची किंमत 
( ना - परतावा ) 

व कामाची 
अंदाजे रक्कम 


ई -निविदा फॉर्म 
डाऊनलोड व 
ऑनलाईन ई-निविदा 
तयार करण्याचा 
( बीड प्रिपरेशन ) 
कालावधी दिनांक 


निविदा 

निविदा उघडण्याचा 
ऑनलाईन दिनांक व वेळ 
( Bid Submission ) 

स्वीकारण्याचा 
दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रुपये 


निविदा फॉर्म 


१ अनुसूचित जमातीच्या युवक / युवतींना 

मराठी व इंग्रजी टंकलेखनाचे 
प्रशिक्षण देणे. 


रुपये २,००० 


व कामाची 


अंदाजे रक्कम 


रुपये 


१५.०० लाख. 


निविदा फॉर्म 


२ अनुसूचित जमातीच्या युवक / युवतींना 

MSCIT चे प्रशिक्षण देणे . 


रुपये २,००० 


दिनांक १६ ऑक्टोबर 


दिनांक ७ नोव्हेंबर 


दिनांक १६ 
नोव्हेंबर २०१५ 


व कामाची 


२०१५ रोजी 


२०१५ रोजी 


अंदाजे रक्कम 


वेळ १७-०१ 


वेळ १४-०१ ते 
दिनांक ६ नोव्हेंबर 


रुपये 


ते दिनांक 
१० नोव्हेंबर 


१०.५० लाख . 


२०१५ रोजी 


निविदा फॉर्म 


३ अनुसूचित जमातीच्या युवक / युवतींना 

टॅली/ एम.एस . ऑफीसचे प्रशिक्षण देणे. 


वेळ १७-०० 
वाजेपर्यंत निविदा 
विक्री फॉर्मची 


२०१५, 
वेळ १७-०० 


ते दिनांक 
१९ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी 
( तांत्रिक लिफाफा 
व व्यापारी 
लिफाफा 
उघडणे) वेळ 


रुपये १,००० 


व कामाची 


अंदाजे रक्कम 


रुपये 


सकाळी ११-०० 
ते संध्याकाळी 


५.०० लाख. 


रक्कम 
आययीआयसी 
बँकेत ऑनलाईन 
जमा करून 
त्याबाबतची पावती 
प्राप्त करून घेऊनच 
ई-निविदेची कार्यवाही 


१७-०० 
वाजेपर्यंत . 


४ अनुसूचित जमातीच्या युवक / युवतींना निविदा फॉर्म 

MPSC/ UPSC/ Bank recruitment रुपये २,००० 
exam चे प्रशिक्षण देणे. 

व कामाची 
अंदाजे रक्कम 

रुपये 


करावी . 


१२.५० लाख . 


निविदा फॉर्म 


५ अनुसूचित जमातीच्या युवक / युवतींना 

हलके वाहन चालक /कंडक्टर 
प्रशिक्षण देणे. 


रुपये १,००० 


व कामाची 
अंदाजे रक्कम 

रुपये 


६.०० लाख . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


६१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 

रुपये 
निविदा फॉर्म 


६ अनुसूचित जमातीच्या युवक / युवतींना 

मेडीकल/ इंजिनिअरींग परीक्षापूर्व 
प्रशिक्षण देणे. 


रुपये २,००० 


दिनांक १६ ऑक्टोबर 


दिनांक ७ नोव्हेंबर 


२०१५ रोजी 


व कामाची 
अंदाजे रक्कम 

रुपये 


२०१५ रोजी 


दिनांक १६ 
नोव्हेंबर २०१५ 
ते दिनांक 


वेळ १७-०१ 


वेळ १४-०१ ते 
दिनांक ६ नोव्हेंबर 


१५.०० लाख . 


२०१५ रोजी 


ते दिनांक 
१० नोव्हेंबर 
२०१५, 


निविदा फॉर्म 


७ अनुसूचित जमातीच्या युवतींना बेसिक 
फॅशन डिझायनिंग कामाचे प्रशिक्षण 
देणे . 


रुपये २,००० 


वेळ १७-०० 


१ ९ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी 
( तांत्रिक लिफाफा 
व व्यापारी 
लिफाफा 
उघडणे) वेळ 
सकाळी ११-०० 
ते संध्याकाळी 


व कामाची 


अंदाजे रक्कम 


रुपये 


वेळ १७-०० 
वाजेपर्यंत निविदा 
विक्री फॉर्मची 
रक्कम 
आयसीआयसी 
बँकेत ऑनलाईन 
जमा करून 
त्याबाबतची पावती 
प्राप्त करून घेऊनच 
ई- निविदेची कार्यवाही 
करावी . 


१०.०० लाख . 


निविदा फॉर्म 


८ अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 

बांधकाम तंत्रज्ञान प्रशिक्षण देणे . 


१७-०० 
वाजेपर्यंत . 


रुपये १,००० 


व कामाची 
अंदाजे रक्कम 

रुपये 


८.०० लाख . 


ई-निविदेतील अटी व शर्ती या https://tribal.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर पहावयास मिळतील . इच्छुक 
कंत्राटदारांनी ई-निविदा डाऊनलोड करणे, ऑनलाईन ई-निविदा तयार करणे आणि सादर करणे ह्या गोष्टी वर नमूद केलेल्या ई-निविदा 
संकेतस्थळावरच करणे अपरिहार्य आहे. ई-निविदा मंजूर करणे, त्यामध्ये अटी व शर्तीची वाढ करणे किंवा शिथिल करणे व निविदा उघडण्याचा 
दिनांक पुढे ढकलणे तसेच निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतर बाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय प्रकल्प 
अधिकारी , घोडेगाव यांनी राखून ठेवले आहेत . 

दूरध्वनी क्र . ०२१३३२४४२६६, फॅक्स क्र . २४४२७७ 
ईमेल : poghodegaon@gmail.com 


.. 


क्र . न्युबयो -२०१४/ प्र.क्र ./ का .२( ४)४७७५ /घोडेगाव , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
घोडेगाव , तालुका 

आंबेगाव , 
जिल्हा पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


FIRST EXTENSION 


Dean , Government Dental College and Hospital, Nagpur invites Tender under two bid system purchase 
of items mentioned below . The detailed specification of each and every equipments is mentioned in the 
tender form . Tender form will be issued as per price mentioned ( non refundable ) from 15th October 2015 to 
4th November 2015 during working hours and 4th November 2015 upto 3-00 p.m .. Tender form will be 
received 4th November 2015 upto 4-00 p.m. Envelope No. 1 ( Technical bid ) will be opened on 5th November 
2015 at 3-00 p.m. Tender received after given date and time will not be entertained please note . Right to 
reject one or all tenders is kept with the undersigned : 


Sr. No. Description ofMaterial 


Quantity Required 


Price of the 


Tender form 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( in Rs .) 


1 


Fully adjustable Articulator 


1 No. 


750 


Dean , 
Government Dental College and Hospital, 

Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


६३ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरजकरिता, निम्ननिर्देशित उपकरण खरेदी करण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर २०१५ 
ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत पुरवठादाराकडून दोन लिफाफा पद्धतीनुसार मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत 

( १) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज . 
निविदा क्रमांक तपशील / उपकरणाचे नाव 

प्रस्तावित नग निविदा फॉर्मची 

बयाणा 
किंमत 

रक्कम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

रुपये 

रुपये 
कोयाग्लोमीटर 

१ 

५०० 

५,००० 


१ 


(१) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज येथील 
प्रशासकीय कार्यालयात दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अखेरच्या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी ( शासकीय 
सुट्ट्या सोडून ) सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान ( ना - परतावा) रोख रक्कम भरल्यानंतरच मिळतील. 
मनीऑर्डर स्वीकारली जाणार नाही . 


( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे उपकरणाच्या मोहोरबंद लिफाफ्यातील निविदा अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज यांच्याकडे 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ( बुधवार ) सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 

( ३ ) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज यांनी कोणतीही निविदा कारण न दर्शविता स्वीकारण्याचा अथवा 
नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेला आहे. 

( ४ ) निविदाकारांच्या/ प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत निविदा दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ( शुक्रवार) सकाळी ११-०० वाजता मा . अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज यांच्या दालनात उघडण्यात येतील . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , 

मिरज . 
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